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A S. E. 

IL PRINCIPE DI CARAMANICO 

y I c E II E’ DI SICILIA 


confettare all' Eccellenza Voflra quelle mìe -agro- 
nomiche fatiche , non altre efpreffioni ufar potrei più ac- 
tonde , e più -vere di quelle , onde fi valfe Galileo Ga- 
lilei nell ' intitolare al Sereniamo Gran Duca, di Tofca- 
na i fuoi Dialoghi . Quefla mia opera ( dice il ri- 
conofcente Filofofo ) „ potrà dirfit voflra , per la cui 
,, liberal magnificenza non folo mi fi è dato ozio , e 
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„ quiete da poter fcrive're ; ma per mezzo di fuo effi- 
gi cacò ajuto , non mai ftancatofi in onorarmi , fi è in 
,j ultimo data in lucè . Accettila dunque /’ A. V. con 
j, la fua /olita benignità , e fe ci troverà co fa alcuna , 
j, onde gli amatori del vero po/fan trar frutto di mag- 
j, giore cognizione , e di giovamento ; riconofcala come 
„ propria di fe medefima , av vezza tanto a giovare , 
,, che però nel fuo felice dominio non ha niuno , che 
„ delle univerfali anguille , che fon nel mondo , ne 
t , fentù alcuna , che lo diflurbi . „ 

Ha già gran tempo , che il Pubblico , giujlo efìi 
tnatore delle moltiplici , e fplendide virtù voftre , vi ha 
preferito a quel Principe , tuttoché provvido , genero fo , e 
magnificò . Invano però fi fiuterebbe di tcorgere in me le 
traccie più lievi , e sfumate di fomiglianza co' fublimi 
talenti ed ampia dottrina del Galilei . Ma dovrà per av-. 
ventura a quefìi antepormi , fe vorrà in me riguarda- 
re e la copia de' henefizj voflri , e l' offequiofo attacca- 
mento e viva ricono fcenza ) di che pieno , e animato mi 
prederò fempre di effe re 

Dal Reale Offervatòrio lì 15. di Settembre 1794. 

Di V. É. 


Umilino , Devìric , Obblìho Servo 
Giuseppe Piazzi C. R. 
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AL LETTORE 

N EH’ opera, che pubblicai l’anno 1792.,, col 
titolo Della Specola Agronomica ile ’ Reaj Studj 
di Palermo libri IV. oltre la defcrizione della Spe- 
cola fletta , della fua pofizione geografica , e degli 
ftromenti ond’ è fornita , nulla più comprendeva!! , 
che le diftanze delle principali flette dal Zenit , che 
avevo potuto enervare nel corfo di un anno, con 
altre poche cofe di minor momento . Mancavano 
tutte le oflervazioni del Sole , colle altre dei Piane- 
ti fatte allo Stromento de’ paffaggi : quelle per cui 
determinavafi la Longitudine della Specola non 
erano in {ufficiente numero , e non trattava!! , che 
leggermente della rifrazione . L’ opera preferite ab- 
braccia non folo ciò , che. in quella fu orameflo 
o non trattato con baftevole precifione , ma tutte 
le altre olfervazioni ancora , che fatte furono in 
leguito fino a tutto il 1793. , non comprefe però 
quelle fu le fifiTe , che riferbo ad altro tempo . Ef- 
fa è pertanto divifa in quattro parti . Contiene la 
prima le oflervazioni , ed i calcoli della Cometa ap- 
parfa nel Gennajo del 1793.: la feconda tutte le 
olfervazioni del Sole nella vicinanza dei Solftizj , ed 
Equinozj , coi rifultati , che ne derivano , cioè 1 ’ ob- 

b bli- 
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bliquità dell’ Ecclittica , il momento del palfaggio 
del Sole per l’Equatore, ed il diametro Colare. 
Comprendo nella terza le ollervazioni dei Pianeti 
colle loro àfcenfioni rette , declinazioni , longitudi- 
ni , latitudini , e confronto colle tavole più recen- 
ti . Mi faccio ad dammare nell’ ultima , col foccor- 
i'o di nuove oflervazioni , la longitudine , e latitu- 
dine della Specola : determino la rifrazione per 
mezzo degli azzinimi , e diltanze dal Zenit di tre 
principali Stelle : Itabililco Culle mie offervazioni le 
declinazioni medie delle trentaquattro Stelle fidate 
dal Maskelyne nel 1770. , e chiudo colle ofierva- 
zioni Meteorologiche. 

Cli Attronomi , che ben fanno per qual len- 
ta gradazione giungafi in quella feienza al perfet- 
to , accoglieranno gradevolmente , io mi confido , 
le prefenti mie fatiche , tentate in un Olfervatorio 
quafi ancor nafeente . 
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DELLA 

SPECOLA ASTRONOMICA 

DE 1 REGJ STUDJ DI PALERMO 

LIBRO V. PARTE I. 


DELLA COMETA APPARSA IN GENNAIO 1793. 

I L dì io. di Gennajo sulla mezza notte essendo salito alla specola 

D. Niccolò Carioti , per osservare , secondo il costume , Io stato 

del Cielo , gli parve di scorgere sotto il Polo , tra le nuvole ond’ 

era in gran parte ingombro , una stella non solita a vedersi . Si dispo- 

se immantinenti per dirigervi il Telescopio , ma da altre nuvole , che s’ 
innalzarono gli venne impedito di verificare ed accertare la sua scoperta . 
Meno disfavorevole si fu la seguente notte degli 11. , nel principio della 
quale essendosi rischiarato il Cielo , che sino dal principio del mese ave- 
va sempre continuato ad essere coperto , si trovò e riconobbe la nuova 
incerta stella . Era essa vicina ad • del Dragone e risplendeva con molta 
luce , talché ad occhio nudo poteva agevolmente distinguersi da chicche- 
sia . Osservata col telescopio presentava un nucleo con una atmosfera in- 
torno , la quale appariva maggiore in un telescopio di notte , che non 
si vedesse in uno acromatico : sembrava di un minuto e mezzo circa il dia- 
metro del nucleo , e di sei quello dell’ atmosfera . Assicurato pertanto che 
quest’ astro era realmente una Cometa , vidi ben tosto , che gli stro- 
menti ond’ é fornito quest’ Osservatorio non presentavano altro mezzo per 
osservarla , che quello degli azzimuti e distanze dal Zenit ; di cui co- 
minciai tosto a valermi . Fu per me visibile dagli 11. Gennajo sino 
ai 15. Febbrajo , dopo del qual tempo non fu più possibile di ravvi- 
sarla non solo perchè era divenuta estremamente picciola e sbiadata, 
ma ancora perché da una densa nehbia era il Cielo ingombrato. In que- 

A sto 
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Della Specola Aftronomica 

sto intervallo 1’ osservai due volte nel meridiano , ed altre in gran, 
numero fuori del medesimo, oltre a diverse configurazioni , alle qua- 
li mi appigliai in fine , noo potendo più prevalermi del Cerchio , col 
telescopio del quale non era affatto visibile. Per presentare una com- 
pita storia delle mie osservazioni e calcoli darò i ° H Giornale delltj 
osservazioni. 2® Le riduzioni degli Azzimuti e distanze osservate in 
declinazioni ed ascensioni rette. 3 ® Il metodo, con cui ho determinati 
gli elementi dell’ Orbita . 4 °. Le longitudini , e latitudini calcolate , ed os. 
servate . E ricordevole del consiglio , che il Sig. Pingrè nella sua Cometogra- 
fia dà agli Astronomi, che non debbano presentare al Pubblico risultato 
alcuno, che non sia esattamente dettagliato; mi farò un dovere di espor- 
re estesamente l' intera serie delle mie osservazioni e calcoli («) • 

Eftratto del Giornale delle offer\>a\ioni , . 

11. Gennaio 1793. Appena ebbi diretto il Cerchio alla Cometa , che 
cominciò nuovamente a coprirsi di nuvole il Cielo. Non mi fu permes- 
so di fare più di tre osservazioni , e di queste medesime una sola men- 
ta qualche confidenza . La distanza dal Zenit fu osservata piuttosto con 
esattezza , ma sull’ azzimuto vi può benissimo essere l' errore di un minu- 
to circa , Il Pendolo , con cui si sono fatte queste osservazioni , e le al- 
tre , che seguono , segnava prossimamente il tempo sidereo , ed in fine ne 
darò il suo cammino . Il grado del termometro qui segnato è il medio 
tra l' interiore ed esteriore . 


Giorni 

del 

Mese. 

Barometro 
Pollici inglesi 

7 Q.H 
£. ~ * 
” Uà 

•MB 
3" O 

3 3 

0 2 

1 r* 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 

N -0 

Distanza 

dal 

Zenit. 

~ gT 

H.M.S. 

G. M. S. 

G. M S. 

1 793 

11. G'rnn. 

30,032 

48,5 

msm 

159-55- 0 

61.25 24 


13. Gennajo il Cielo fu interamente coperto nè permise affatto di 
vedere la Cometa . 


(a) Questa Cometa fu pure osservata in altri luoghi : il Sig. Mèchain la scoprì il giorno 
to. in Spagna* Il Cavalier D. Giovanni Viveozio il giorno 14» io Napoli * e il Sig. Tom- 
maso Sihe» il giorno 17 in Inghilterra. m 
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13. Sebbene la giornata sia stata piovosa , sulla sera nientedimeno il 
Cielo si fece assai bello . Cercai subito la Cometa , la quale era passata 
nella costellazione di Cassiopea . S. E. il Sig. Principe di Caramanico Vi- 
ceré , intelligente delle cose astronomiche , salì alla Specola , e l’ osservò 
lungamente . Le osservazioni fatte in questa sera furono in gran numero, 
e delle migliori, ma non perfette. La luce della Cometa non era bastati’ 
te per -distinguere i fili del telescopio , ed introducendone dell’ estranea 
non si poteva ben distinguere la Cometa, e quindi osservarla nel punto 
precisamente, in cui il centro era nell’ intersezione dei fili. Verso le 9*. di 
tempo sidereo la Cometa era assai vicina ad « di Cassiopea , quindi presi 
più volte gli azzimuti e distanze ora della stella , ed ora della Cometa . 
lo non riporto che le osservazioni segnate nel Giornale come buone . 


Giorni 

del 

Mese . 

Barometro 
Pollici inglesi 

r'?ì 

? 1 
2 s 

1 r 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 

N-O 

Distanza 

dal 

Zenit . 

G. 

H,M.S. 

G. M S. 

G. M. S. 

1793 - 

19,640 

5*>7 

4*43 a» 

* 3 6 - 3 8 -53 

46.43- 12 

i3.Genn. 



4 - 49 * 9 

136.42.25 

4-.28.32 




4 - 53 - 3 s 

136 45 38 

48. 4. 1 




4 58 .t 5 

136.50.11 

48.39.36 




5 - 3-37 

136 - 55-59 

49 21.12 




5 - 2 5 - 4 ° 

137.28.20 

52 13.23 




5 - 2 9 a 3 

137 - 35-11 

52,41.20 




5 - 3 a - 5 ® 

137.42. 4 

5 y 8.34 




5 - 3 6 3 ° 

137 - 5 °- 3 

53-36-47 




5 - 44 - 4 ' 

138. 8.26 

54.40. 9 


20,64° 

5. ,8 

7 - 34 - «6 

144.43.36 

68. 1. 4 




7 - 4 ° 59 

145-15 37 

68.46.59 - 




7-45 35 

i 45 - 3 8 -i 5 

69.17.54 




7.52.42 

i 4 6 -* 3-33 

70. 4.29 




7.56.2! 

146.32.23 

70.28.43 




8.22.52 

i 4 8 -55 3 ' 

73 -* 8-39 




8 39 10 

150.3°. 9 

74 56-2° 




a-Cas. 8.43.48 

150.44. t7 

74 - 52-42 




8 48.18 

i 5 I -* 5 - 9 

75 - 5°-«4 




nCas- 8.51.54 

i 5 '- 37 -i« 

75.38.48 




8-5645 

152.16.45 

76 - 37 - 3 2 




ttCas. 9. 0. 5 

152.32 20 

76-23-37 


iq.Gen» 
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14. Gennajo. Continuava la Cometa ad avere lo stesso splendore del 
la sera precedente , ed era tuttavia nella costellazione di Cassiopea . Feci 
molte osservazioni , delle quali le seguenti sono le migliori . Colla Come- 
ta osservai ancora parecchio volte ? di Cassiopea . 


Giorni 

del 

Mese . 

Barometro 
Pollici inglesi 

f'Pi 
rr 0 
3 3 

0 

1 {* 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 
N - 0 


G.“ 

H.M.S. 

G. M.S. 

G. M. S. | 

> 793 - 

29.576 

54 > 6 

2.46.20 

122. 13.27 

jgigp 

14. Genn. 



2.50.30 

nt.42. 26 





2-57 54 

120 55.56 

23.31.30 




3 - *-33 

>20.35 55 

= 4 - 7-39 




. 3 - 5 - 4 ° 

120.15.37 

24.48.36 




8 Cas. 3. 9.13 

u8.57.13 

25.29.16 




3 *> 4-47 

I, 9 - 39 " 5 

26. 18.44 




8 Cas. 3.29.40 

1 18.21.52 

29. I. O 




3 34- >5 

118.49.35 

= 9-34 5 




8 Cas. 3. 39. 3 

118 17. 7 

30.38.48 




5 - 54-47 

I225I. O 

53 - 9-58 




5 - 58 . 7 

123. 4.28 

53 - 42-47 




6. 2.19 

123.20.56 

54 - 23-29 





>23 35.22 

54 - 5 8 -24 





123.51.52 

55 - 38-54 


15. Gennajo . Il cattivo tempo non permise affatto di osservare la 
Cometa . 

■ 16. Gennajo. La Cometa era passata nella costellazione del Trian- 
golo , e per qualche tempo si vide con a nel campo del Telescopio . La 
sua luce cominciava a farsi minore , e le osservazioni più difficili . Per 
le nuvole , che sopraggiunsero , non si poterono prendere , che pochi az- 
zimuti . 


Gior. 
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Giorni 

del 

Mese . 

Barometro 
Pollici inglesi 

1*2 
r 73 

ET O 

« 3 
? * 

Tempo 

del 

Pendolo. 

Azzimuto 

N-0 

Distanza 

dal 

Zenit . 

G. 

H.M.S. 

C. M. S. 

G. M. S. 

‘793- 

29*594 

5'*3 

4- °-35 

82-54-57 

30.33 20 

16. Genn. 



3.38 

83.20.27 

31. 7.1 1 




<5-37 

83.59.40 

31.44.12 




9 37 

84.31.48 

3 ,,I 9* 8 


17. Gennajo . La Cometa era giunta nella costellazione d’ Ariete. In 
questa sera furono fatte parecchie osservazioni , tra le quali alcune assai 
buone , 


Giorni 

del 

Mese. 

Barometro 
Pollici inglesi 

cr o. H 
K. « 

« T p 
• 1) D 

fi 
? * 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 

N-O 

Distanza 

dal 

Zenit. 

G. 

H. M S. 

q. M. S. 

G M. S. 

*793- 
17. Gena. 

29,650 

52»2 

3-39-45 

3-53-55 

4. 1 38 
4.18.27 

<54-55 5 

68.41.25 
70.5645 
74 53-49 

27 53 5° 
30.17 39 
3*-54 24 
35- 4-49 


18. Gennajo. La Cometa non si potè osservare che assai imperfet- 
tamente allo stromento de’ passaggi . li Cielo fu per tutta la notte coper- 
to di nuvole . 

19. Gennajo. La luce della Luna rendeva appena visibile la Come- 
ta . Col cerchio furono fatte le quattro seguenti osservazioni , delle qua- 
li la sola terza parvemi piuttosto buona . 


B 


Gior- 
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Giorni 

del 

Mese . 

Baromct 
Pollici ing 

ir a. H 
~ v 

? ?3 
=r 0 
S 3 
3 » 

1 " 

Tempo 

del 

Pendolo . 

A/zimuto 
N - 0 

Distanza 

dal 

Zenit. 


2.° 

G. 

H.M.S. 

G M.S. 

G M. S. 

*793- 
19. Genn. 

29,950 

48,1 

5-5°- * 3 
5.56.28 
6. 1. 0 
6. 4.24 

8o 31.43 

8| 35-45 
82.22.38 
82.56 46,0 

55 7-3° 
56.20.14 

5 7 - 1 4- 3 
57-54- 2 


20. e 21. Gennaio. In queste due sere non fu possibile di osserva- 
re la Cometa a cagione del cattivo tempo . 

22. Gennajo . La Cometa era nell' orecchia della Balena , e propria- 
mente vicina a v della medesima . Presi molti arzimuti e distanze dal Ze- 
nit , ma con molta difficoltà , essendo debolissima la luce che mandava . 


Giorni 

del 

Mese . 

"0 

0 03 
~ w 

SIS 

s'SI 

rr o. h 
0 Un 

• V 3 

f| 

7 r 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 

N-O 

Distanza 

dal 

Zenit . 


2.® 

G. 

H. M. S. 

G. M S. 

G. M. S. 

' 793 - 

22. Genn. 

3°» 2 34 

48,4 

4.29. 1 
4 38 2t 
4.46.34 
4 - 5 1 33 

53 - 1 3-35 
55-44 4 1 

57 - 5>-58 

59- 6. 5 

4^.26.20 
44.56. 8 
46.17.29 
57 - 7 39 


23. Gennajo . Sebbene il Cielo fosse sereno , tuttavia non fu possi- 
bile di osservare la Cometa col cerchio: non si potè vedere, che col so- 
lo telescopio di notte , ed anche con questo assai debolmente . 

24. Gennajo. Il Cielo era assai puro; e quindi fui in grado di os- 
servare la Cometa nel suo passaggio al Meridiano, e paragonarla con * 
della Balena. In seguito ne presi ancora diversi azzimuti, de’ quali , gli 
seguenti sono i migliori . 


Gior- 
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Giorni 

del 

Mese . 

Baromct 
Pollici ing 

ar o. H 

E. - « 
T *r 3 

?? 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 
N- 0 

Distanza 

dal 

Zenit . 


2 0 

G. 

H.M.S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

•793- 

2q.Genn. 

30,118 

49. 7 

2.18.31 
a. Bai. 2 et. 7 

4Ì4. l 

4 3'-3 9 
4.47.26 

0. 0 0 
0. 0. 0 
47-5° 35 
49-57-45 
54.10.59 

33- 55 56 

34- 5°- 3 
44 35-45 
45-33- « 
48. 0.42 


25. Gennajo . La Cometa era appena visibile, niente di meno mi 
riuscì come nella sera precedente di osservarla nel suo passaggio al Meri- 
diano, e paragonarla con a della Balena. Il vento gagliardo, che indi a 
poco si eccitò non mi permise di fare altre osservazioni . 


Giorni 

del 

Mese . 

Barometro 
Pollici inglesi 

r 73 
Vi 

a 2 
1 r 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 

Distanza 

dal 

Zenit . 

G. 

H.M.S. 

G. M. S. 

G. M.S 

*793- 
25. Genn. 

29.73 2 

54.2 

2.20.22 
tt Bai. 2.51. 5 

0 O 

ò 6 
6 © 

35- 9- 6 
34-5°. 2.5 


26. Gennajo . II vento e le nuvole impedirono affatto di fare qual» 
sisia osservazione . 

27. Gennajo. La Cometa nel suo passaggio al Meridiano non fu vi- 
sibile in verun modo , nè nel telescopio del cerchio , nè in quello dello 
stromento de’ passaggi ; ma un' ora circa dopo si vide meglio assai , che non 
crasi veduta in alcune delle sere precedenti. Feci molte osservazioni , al» 
cune delle quali mi parvero assai buone . 


Gior- 
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Giorni 

del 

Mese. 

Barometro 
Pollici inglesi 

=r a. h 
£. - * 

" 3 

. a» 3 

ar 0 

3 I 

d 2 
1 • 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 

N -0 

Distanza 

dal 

Zepit . 

G. 

H.M.S. 

G. M. S. 

G. M.S. 

> 793 - 
27. Gena. 

29,990 

49.5 

3 - a 7 - 4 
3 35-43 
3 43 - '4 

3 5 V ,a 

4 a 5 -' 8 

25 -‘ 3-53 
28.20.39 
30 58.29 
34 20.12 
44-'4 3 6 

39.56.42 
40.43 21 
4i.27.IO 
42.20 46 
46.31.47 


28. Gennajo. Una densa nebbia ingombrava tutto il Cielo; per la 
quale non si poti in verun modo osservare la Cometa con nessuno de 
telescopi acromatici dell’ Osservatorio : solo a stento verso le 6* di tempo 
sidereo si giunse a distinguerla col telescopio di notte : rassomigliava al- 
lora ad una rossiccia tenuissima nuvoletta . Alle 6 1 ! 15'. di tempo side- 
reo era la Cometa nell’ intersezione , prossimamente , delle due rette , che 
vanno daJaJ'edaAay. della Balena . 

29. Gennajo . Continuava la Nebb-a : non fu perciò possibile di ten- 
tare alcuna osservazione col cerchio : anzi collo stesso telescopio di notte 
si durò molta fatica , prima che si potesse riconoscere . Rispetto alle po- 
sizioni della sera precedente si era essa avanzata di un grado circa verso 
mezzodì , e di un’ altra picciola quantità verso oriente . 

30. e 31. Gennajo, e 1. Febbrajo. In questi tre giorni il Cielo fu 
sempre ingombro di nuvole , nè permise che si facesse alcuna osservazione . 

2. Febbrajo . Il Cielo fu assai bello , e la Cometa si ritrovò senza 
molta difficoltà . Nel telescopio di notte compariva quasi priva affatto di 
nebulosità , ed il diametro pareva di 2 '. circa . Nel telescopio del cerchio 
la nebulosità non rimaneva interamente distrutta , sebbene fosse sbiaditissi. 
ma , come pure era il nucleo . Feci parecchie osservazioni : come però i 
fili situati nel campo del telescopio sono delicatissimi , nè mi era permes- 
so d' illuminarli per non perdere affatto la Cometa , non oserei dire quan- 
to su di esse osservazioni si possa contare . 


Gior- 
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Giorni 

dei 

Mese . 

Barometro 
Pollici inglesi 

3* 0 . H 
a. — * 
• s.® 

3* O 

3 3 

□ n 

1 r 

Tempo 

del 

Pendolo . 

Azzimuto 
N - 0 

Distanza 

dal 

Zenit. 

G. 

H. M.S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

*793- 

19,008 

5 1 »5 

5-'3- 3 

52. io. 13 

55 36.22 

2. Febbr. 



5.20.40 

53-55-55 

56.48. 6 




5-37-34 

55.28.49 

57-53- 18 




5 43- 1 

58.51.22 

60.26 32 


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Febbrajo . Nel corso di questi giorni non fu 
mai possibile di osservare la Cometa t parte per le pioggie , e parte per 
le nebbie . 

10. Febbrajo. Il tempo permise, che si cercasse la Cometa, che per 
altro non si trovò , che con grandissima difficolti , nè si vide distinta* 
mente se non dopo di avere fissamente tenuto per piò minuti 1’ occhio al 
telescopio . Verso le 9 b . di sera era essa un grado circa a levante e quat- 
tro ? mezzodì di <f dalla Balena . 

11. 12. 13. 14. Febbrajo. II cattivo tempo non ha permesso, che 
si cercasse la Cometa . 

15. Febbrajo . Si fu questa 1' ultima volta , che cercai , e vidi la 
Cometa . Poiché per una parte era essa divenuta talmente debole , che 
quasi affatto non si poteva piò distinguere , e per per l' altra il cattivo 
tempo , che si ebbe per tutto il rimanente di questo mese mi tolse ogni 
idea di piò pensarvi . In questa osservazione , per quanto potei giudicare, 
pareva la Cometa sei gradi circa a mezzodì , e mezzo grado a levante di 
/ della Balena. 


C 


(Fan- 
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Cammino del Pendole , con cui fi fon fatte 
le precedenti OJferva\ioni . 


Anni, Mesi 
e Giorni . 

Tempo dd Pen- 
dolo a Mezzodì 
vero . 

A.H. del Sole 
a Mezzodì 
vero . 

Differenza 

del 

Pendolo . 

Variazione 
diurna . 

'1793. 

H.M. 

H. M.S. 

S. 

S. 

Gennajo to. 

11. 

12. 
16. 
99. 
21. 
2». 
*3- 
94. 
*5- 
27. 
28 

Febbraio 2. 

3- 

9 

19.29 56,07 
34-' 5.7 1 
3 8 -34»5 8 
5S-4'- 6 9 

?o.J2 35,57 

16.46,68 
20.57,86 
25- 7»79 

33 ’5.7 8 
4'-4°-3 8 
45-46,83 
21. 6.10,05 
ip.m ,47 
41.58,56 

*9- 2 9-57>4 l 

34.17,61 

38.37,21 

55-49.” 

20.12.49,59 

»7- 2 »59 

21.14.89 
25.26.29 
29 36,99 
33 46,79 
4 3 3, 8 9 
46.1 1,19 

21. 6.36 12 
10 38,62 

42.30.89 

- >.34 

- 1,90 

- 2.63 

~ 7,4 2 

- 14,02 

- , 5>9 I 

- '7>°3 

- «8,59 

- 19,87 

- 21,91 
-53.5 1 
- 2 4,3 6 

- 06,07 
”27,15 
-3*, 89 

-+ 0 56 
-t- 0,73 
H- 1,20 

-*■ G 8 5 
H- 1,89 
-+• 1,12 

-*• >»S 6 
■+ 1,28 

■+ |,»4 
-t- 1,25 
-+ 0,8 j 
*+ o,34 
— e- 1 ,08 

■+ °»79 


Riduzione degli a^imuti , e dxfian\t dal Zenit offervate 
in declina jioni , ed A.R. 


Per ridurre gli azzimati , e distanze dal Zenit in ascensioni reme e 
declinazioni mi sono servito delle seguenti due forinole . 
i P Sen. Deci. =2 Cos.dist. Sen.lat. ■+ Cos.lat. Scn.dist.Cos.(i8o P — Azzim.) 


2 P Sen.Ang.or. 


Sen.dist. Sen. Azzim. 
Cos.decl. 


Ec- 
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Ecco per intero il calcolo della prima osservazione . 


Distanza dal Zenit os. óiPas'.oq" 
Rifrazione ■•••.«. «*. ,.43 

Distanza corretta • • • 61. 27. 7 

Azzimuto •••»•• 160. 5. 0 

A.R.del mez. del Cielo 50. 31.45 

Latitud della Specola 38. 6. 44 

tip 1 .* del sen.nat. dell» deci, 0,294959 

L.Cos. dist. 9»679333 1 

L.Sen.lat. della Specola .... 9,7904285 

L.N P Nat.... 0,294959 ... 9,4697616 

L.Sen. dist. •••*•• 9*9437005 

L.Cos. Iat. della Specola 9,8958662 

L.Cos. Azzim. 9>973 2I 5 a 

2 f- 0,649803 

L.N P Nat. 0,649803 .... 9,8127819 

Decl.70 P 52'.a",a Sen.nat. 0,944762 

Cam. L.Cos. deci. ? • • • • 

L. Sen.dist. 9>9437°°5 

L.oen. Azzimuto • • • • • 9*5323123 

A.R.del mezzo del Cielo 50? 2i'.45",o 
Angolo orario . . . — 114. 4.47,7 

L.Ang..or. 114° 4'.47",7 9,9604600 

In cgual modo sono state calcolate le altre osservazioni riferire sopra; 
•ebbene per alcuna di esse si foste potuto determinare P A R. per al- 
tra strada ; siccome sono quelle dei 24. » e 25. Gennaio» c le altre de* 
, 3* 9 e I 4*i nella prima delle quali la Cometa fu paragonata con m del- 
la Balena , e nelle seconde con a e $ di Cassiopea r Niente di meno ho 


credulo, che convenisse meglio riferirle tutte al Sole e calcolarle in una 
medesima maniera . E ciò tanto maggiormente , che quantunque nelle due 
osservazioni dei 24. , e 25 la Cometa , e la stella siano state osservate 
nel meridiano , e quindi per avere 1’ A.R. della Cometa basti sottrarre-» 
dall’ A. R. della stella la differenza de’ passaggi; nelle altre due però, le 
quali sono fuori del meridiano , deesi tener conto ancora della differenza 
degli angoli orarj , ed all' A.R. della stella applicare la differenza delle difTe- 
tenze degli angoli orarj , e delle Ascensioni rette del punto culminante . 
Per la qual cosa l’ A.R. della Cometa sarà affetta non solo dall’ errore.,- 
dell’ osservazione istessa della Cometa , ma da quello ancora , che si sarà, 
forse commesso sull' Azzimuto , e distanza dal Zenit della stella. Per tal 
ragione nel corso delle osservazioni due sole volte cogli azzimuti della. 
Cometa presi quelli ancora dalla stella a lei vicina . Ni ciò ad altro og. 
getto io feci , che per vedere quanto le A.R. , e declinazioni delle stel- 
li 
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le dedotte dai diverti azzimuti e distanze osservate differissero non solo tra 
di loro, ma dall’ AR. , e declinazione calcolata dalla stella istessa , onde 
poi si potesse a un di presso stabilire l’errore, a cui sarebbero soggette 
le AR. , e declinazioni della Cometa. Così le tre osservazioni dei 17. di 
a di Cassiopea danno tre A.R. , le di cui differenze sono 18", 14", ;8”, 
e la media di esse differisce di 30" dall* A.R. calcolata della medesima stel- 
la ; dà lo stesso a un di presso ? , siccome ciascuno potrà vedere al line 
della tavola seguente, ove sono riportate le diverse A.R. e declinazioni, 
dedotte dagli azzimuti , e distanze di queste due stelle . Pare quindi , che 
maggiore debba essere l’ errore , sulle osservazioni della Cometa , come quel- 
la , che non si poteva osservare egualmente bene come si osserva unq 
stella ; ciò perù deesi intendere di ciascuna osservazione separatamente pre- 
sa , ma non già della combinazione di diverse ipsieme , siccome più sot- 
to faremo osservare . 


Afcenfioni rette , angoli orar] , e decimazioni della Cometa . 


Anni, Mesi 

A.R.del mez- 

Angolo Orario . 

A.R. 

Declinazione 

e Giorni . 

zo del Cielo 

della Cometa . 

della Cometa . 

della Cometa. 

■793- 

G.M. S. 

G.M. S. 

G.M. S. 

G.M. S. 

Gennaj.i 1, 

50.21.45,0 

«*4- 4-47>7 

196.16.57,3 

70.52. 2,2 B 

>3- 

70.51.19,3 

66.58.46,0 

3-5 2 -33» 2 

57- 6. 4 


72.18. 19,2 

68 32.11,0 

3.56. 8,2 

57- 3- 2 4 


73 2 5-34>3 

69.27. 1,0 

3-58.33.3 

57- i- 3 


74-34 49.3 

70.33.27,0 

4. 1.22,3 

5 ó -59-'3 


75 55->9,5 

71 49.39,0 

4- 5 4°»5 

56 56.39 


81.26. 4,9 

77. 7.29,0 

4-' 8 -35.9 

56 45-22,5 


82.21.49,9 

77 59- 7>° 

4.22.42,9 

56.43.42,5 


®3-*3 35>° 

78.50. 0,0 

4- 2 3-3S»o 

56.41.58 


84. 8.35,0 

79.44.42,0 

4- 2 3-53>° 

56.40.46 


86 I 1.30,0 

81.40.54,0 

4.30.26,0 

56.3633 


' *3-35- 6,5 

107.56. 3,0 

5-39- 3»5 

55-44-‘ 2 


* 'S-'S-SGS 

109.33. <5,o 

5-4 2 -45.5 

55-40.31 


116.24.51,5 

'*°-39 35,® 

5-45-i6,5 

55-38-17 


1 18. 1 1.36,6 

112.21.21,0 

5.50.15,6 

55-34-56 


119. 6.21,6 

i'3-«3-49>° 

5.52.32,6 

55-33- 5 


125.44. 7»® 

119.37.58,0 

6. 6. 9,0 

55.19.22 


129.48.37,2 

123.32. 6,0 

6.16.31,2 

55-'2-35 





Afcen- 
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Afcenfioni rette , Angoli orar j , e Declinatemi della Cometa . 


Anni, Mesi 

A.R.del mez 

Angolo Orario 

A.R. 

Declinazione 

e Giorni . 

zo del Cielo • 

della Cometa . 

della Cometa . 

della Cometa . 

> 793 - 

G.M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

Gennaj’,13. 

> 3 2 - 5 - 37 . 2 

125.44.44,0 

6.20.53,2 

55 - 7 53 B 


134.12.22,3 

127.45.21,0 

6.27. 1,3 

55. 4.19 

14- 

41.36.20,5 

27. 7. 9,0 

1 4.29.1 !,5 

46 - 45 - 34,5 


42.38.50,5 

*8- 7.55,0 

I 4 - 3 °- 55»5 

46.43.19 


44 29 5°»7 

2 9 56.13,0 

M -33 37,7 

46-39 53 


45 - 24 - 35.2 

30.50. 6,0 

14.34.29,2 

46.38 10,5 


46.26.21,0 

30.50 56,0 

M- 35 - 2 5 -o 

46.36.14,5 


48.45. 5,8 

34 - 3 - 57 ,o 

14.41. 8,8 

46.32.10 


53 - 35 - 6,2 

38.51. 7,0 

■4 43 - 59 > 2 

46 25 21 


55-55 3 * 5,4 

41. 6. 5,0 

* 4-49 3*»4 

46.18.57 


88.43. 8,0 

73.10.22,0 

i 5 - 3 2 - 46 ,o 

45 2l - 3 2 


89.33. 8,0 

73.59.32.0 

j s 33-36,0 

45.20.26 


90.36. 8,5 

75. 0.25,0 

1 5 - 35 - 43>5 

45.18.36,5 


91.29. 8,1 

75 - 5 2 - 47 '° 

15 36.21,1 

45 -' 7 - *,5 


92.30.23,1 

76.53.26,0 

15-36 57 » 1 

45 ' 4-43 

x6. 

60.10 43,5 

35 - 1 ° 8,5 

2 5- 0.35,0 

28.49.22 


60.53.58,7 

35 5 2 56,0 

25. i- 2 >7 

28.48 26 


61.41.13,7 

36.39.34,0 

2 5 - t- 39-7 

28.47.11 


62.26.13,7 

37 2 3 - 56 ,o 

2 5. 2.17,7 

28.46 42 

• 7 • 

54 - 58 - 34.7 

27 23.58,5 

2 7 34 36 , 2 

22 - 54-47 


56 16. 4,8 

30.40.32,0 

2 7 - 35 - 3 2 ,8 

22.52 2 


60.26.50,0 

32-50- 4,5 

2 7 . 36.45, 5 

22.50., 1 


64 39. 5,1 

37. 0.39,0 

27.38.26,1 

22.46.42 

> 9 - 

87.36.32.5 

56 3 8 - 9 ° 

3 °. 5 8 2 3.5 

14.16. 4 


89.10.17,7 

58.11 5,0 


' 4 -' 5 - 3 


90.18.17,7 

59.19.39,0 

30.58.38,7 

* 4 -' 4 -i 3 


91. 9 «r» 2 

60.10 35,0 

3 o 58 4 2 , 2 

' 4 -' 3 - 5 ° 

22. 

67.19.37,9 

33.43.28,0 

33 3 6 - 9,9 

7 - 7 4 1 


69 30.38 0 

36. 3. 0,0 

33 36 38,0 

7 - 7-9 


?.. 42.53,0 

38. 6. 1,0 

33-36 52,0 

7. 6.31 


72.57 3 8,i 

39.20.16,0 

33-37 22 ,i 

7- 6. 0,5 

34. 

66 6.33,7 

31.21.29,0 

34 45 4,7 

4 - 3 - 5 * 


67 59-48,7 

33.14.10,0 

34.45.38,7 

4 - 3 - 4 


71.56.34 0 

37 "■ 5 -o 

34.45 29,0 

4. 2.18 

27. 

51.51.56,4 

• 5-53- 2 4-o 

35 - 5 8 - 3 2 >4 

0.55. 1 


54 - ’- 4 '.S 

18 3. 2,0 

35 - 58 . 39,5 

o-54-t5,3 


55-54 a6 »5 

19.55.41,0 

35 - 58 . 45,5 

0 54.11,6 


D 
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Anni .Mesi 
e Giorni . 

A.R.del mez- 
zo del Cielo . 

Angolo Orario 
della Cometa . 

A.R. 

dePa Cometa. 

Declinazione 
della Cometa . 

>793- 

G.M. S. 

G.M S 

G. M. $. 

G. M. S. 

Gennaj.27, 
Febbraj. 2. 

58.23.56,7 

66.25.27,1 

78.22.22.3 

80.16.37.3 
82. 0. 7,5 
85-5 >-S 2 - 8 

24.24.54.0 
30.26. 2,0 
40.44.55,5 

4 2 -3 8 -3 2 >° 

44.20.33. 0 

48 • 2 -44»5 

35-59- 2,7 
35 59- 2 5 « 

37.37.26,8 
37-38. 5.3 
37-37-34,5 
37-39- 8,3 

0 53-57*5 B 
O.52 40,1 
2.41.20 A 
2.51.58 

2 -5 , -39 

2.51.28 


Offervaponi di * di CaJJiopea . 


Gennaj. 13. 

130.58. 7,2 

I2 3-45 2 4-4 

7.12.42,8 

55.24.30,7 B 


'3 2 -59-37>4 

125.47. 9> 2 

7.12.28,2 

55-H- "> 5 


135. 2.22,3 

I2 7-5°- 7,9 

7 I2 -'4,4 

55.24.45,2 


OJJerua\ioni di 8 di Cnjfiopea . 


Gennai. 14. 

47-»9-35*7 

32.55.46,1 

14.23.49,6 

46. 8.28,4 B 


52.26.23,0 

38 2.18,0 

14.24. 5 ,o 

46. 8.28,2 


54 47- 8,0 

40.23 32,5 

I 4- ! 3-35>5 

46. 8.28,2 


Sebbene siano queste le migliori A R. , e declinazioni , che si sono 
osservate ; non è Tuttavia da sperarsi , che possano esse avere quella esat- 
tezza , e precisione, che comunemente si trova nelle osservazioni, che si 
fanno sulle stelle , e su i Pianeti , siccome sopra si è osservato . Perciò , qu] 
assai più ,che in qualsisia altra circostanza , non debbonsi prendere le osser_ 
vazioni isolate , e da se sole ; ma è necessario averne parecchie , ridurle 
ad un’epoca medesima, e prendere la media. Avendo pertanto osserva- 
to , che il movimento della Cometa nello spazio di un’ ora si poteva ri- 
guardare come uniforme, ho scelto le migliori, fatte in un simile inter- 
vallo , e le ho trattate nell’ indicata maniera . Nel che fare i ? ogni os- 
servazione si è combinata con ciascuna delle altre , e da ogni combina- 
zione se ne è dedotto il movimento della Cometa cosi in A.R. , che in 
declinazione per un minuto di tempo . a ? di tutti questi diversi valori 

te 
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se ne è preso il medio , e con esso si sono ridotte tutte le osservazioni 
di uno stesso giorno ad un’epoca medesima . Cosi le migliori osservazioni 
del giorno 16. combinate ad ambi hanno dati i seguenti valori pel mo- 
vimento della Cometa in un minuto di tempo ; 


in A.R. ... 9",6 o7 .. 

. in declinazione 

no",i 1 6 

10, 724 


21, 708 

11, 369 


17,712 

11, 746 


23, 810 

.2, 195 


16, 910 

12, 667 


9, 666 

Medio..*. 11 ",3 84 

Medio .... 

i 8'>3 20 


colle quali quantità medie riducendo la prima , terza , e quarta osserva- 
zione all’epoca della seconda si hanno le quattro seguenti osservazioni per 
4 h . 3-28 di tempo sidereo , 


in 

A.R. 

in Declinazione. 

35? 

«*• 7"> 8 


»S- 

1. 3,8 

28. 48. 8, 7 

*5- 

*• 7» 7 

= 8 - 48-34.7 

=5- 

». 2, 7 

28. 48 26, 0 

25- 

»• 5.5 

28. 48. 24, 6 


Pe^ tal maniera le osservazioni di ciascun giorno si sono ridotte ad 
Una sola , o alla più a due , ad eccezione però delle due fatte nel meri- 
diano , le quali , pare , che debbano essere migliori da se sole, che combi- 
nate colle altre fuori del medesimo . Quelle ancora del giorno 19. si dan- 
no senza essere ridotte ; poiché di quattro , che esse sono , una sola- 
mente , quella cioè a 6^ 1 .0 , è notata come piuttofto buona , e le altre 
come mediocri . Nella tavola , che siegue si contengono tutte le A R. , e 
declinazioni rdotte , colle due fatte nel meridiano, e le altre quattro del 
giorno 19.; nella stessa tavola si contengono ancora le longitudini, e la- 
titudini corrispondenti col tempo medio delle rispettive osservazioni . 

Queste diverse riduzioni , sono state fatte nella più gran parte dal 
Sig. D. Nicolò Carioti , esperto , e diligente calcolatore . 

TA- 
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TAVOLA 


Dulie /Ifcenfioni Rette , Declinazioni , Longitudini , e Latitudini 
osservate della Cometa . 


Anni .Mesi 
e Giorni 

Tempo 

medio. 

A.R. 

Decliuaz. 


Latitudine. 

1 793- 

H.V 1 .S. 

G. M. S. 

G.M.S. 

S.G.M.S. 

G. M. S. 

Genn. 1 1 . 

7 - 54-3 « 

296.16 57,3 

70.52. 2,2 B 

1.6.17.45 

79-37 34 ° B 

' 3 - 

p.iS.qt 

3 - 5 8 - 5 2 . 8 

57. 1.15,6 

1.4.10.26,6 

48.58.41,6 


12. IO. IO 

5 - 45 - 44-3 

55 - 3 8 - 2 3-9 

1.4. 8.29,7 

47 -> 6 - 32,5 


• 3 - 12 43 

6.21.35,4 

55 - 8 - 4»7 

1.4. 6.30,8 

46 40.20,5 

» 4 - 

7.19.2: 

■4 33- ,a >3 

4 6 - 39 - 54>6 

1 - 3 - 59 - 7 > 8 

36.45.58,8 


io 30.52 

15 37.16,6 

45 -' 5 - I2 s 5 

t 3-57 50,3 

35 - 10 > 7,4 

16. 

8.17. ? 

2 5 - «• 5,5 

28.48.24,6 

1.3.48.40,4 

* 7 - 7 - 3 2 5 

« 7 - 

8. 1 1.12 

27.36.41,4 

22.50.12,4 

i -3 4 6 59 > 6 

10.42,58,1 . 

i 9 . 

10. 2.32 

30.58.23,5 

14.16. 4,0 

i-3 46-12,0 

I- 34 - 3 GO 


to 8.46 

30.59.12,7 

, 4 - I 5 - 3 ,° 

1.3.46.36,0 

«•33 « 7 .o 


IO 13.17 

30 5 8 - 3 8 >7 

, 4 - , 4 - 1 3 ,° 

t. 3 - 45 - 4 8 ,o 

t 3 2 ' 4 >> 0 


IO. 1 6.21 

30.58.42,2 

14.13.50,0 

L 3 - 45 - 43-5 

» .3 *. 18,5 

22. 

8 "8.23 

33 - 3 ó - 35>7 

7 - 7 - a> 8 

>• 3-4 7-5 =,3 

6. 1.46,1 A 

2 4- 

6. I. 2 

34 42 48,0 

4 .IO. 4 O 

1.3.51.12,0 

9.10.36,0 


8. 6.20 

34 - 45 - IO > 8 

4 - 3 45 .f 

1.3 51.20,9 

p. 17. 20,0 

2 5 

5 59 - 3 

35 10.45,0 

2 56 53 >° 

t -3 53 4 =<° 

10.28.55,0 

27. 

7 - ' 3 - 5 ° 

35 - 5 8 - 47*3 

o-54 '3,4 

1.3.58.10,4 

124° 30,5 

Febbr. 2. 

8.21 39 

37.37.28,9 

2.5 1.30,9 A 

1.4.17.29,0 

16.46.17,7 


8.28.15 

37 3 8 - 5.3 

2.51.58,0 

1.4.17.58,4 

! 6 46.46,3 


8.51.32 

37 - 39 - 8 *3 

2.51.28,0 

1.4.19.10,9 

16.46 39.4 


Le longitudini , e latitudini si sono dedotte dalle comuni quattro a- 
nalogie ; sarebbe però stato assai facile calcolarle con altre due forinole a 
quelle interamente conformi , colle quali si sono calcolate le A.R. , e de- 
clinazioni , ed il calcolo sarebbe riuscito più pronto c spedito . Ecco le for- 
inole > che a ciò avrebbero potuto servire . 

i ? Sen.lat. = Sen, deci. Cps. obi. — f Sen.obl.Cos.dec.Cos Ang.al Polo dell'Equ. 

S P Sen. Angolo al Polo delP ecdittica = Cos.dec.Cos.Ang.al Polo dell’Equ. 

Cos.lat. 

Mi 
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Mi sono avve iuto in esse considerando il triangolo formato al polo 
dell’equatore, al polo dell' ecclittica , ed all'astro. In questo, i ° i tre 
lati, sono l’obbliquità dell' ecclittica , la co-latitudine , e la co-declinazione 
2° L'angolo al polo dell'equatore nel primo quadrante è uguale ai!’ A. R*. 
dell’astro più 90? Nel secondo è uguale a 90 ° più il supplemento dell’ 
A.R. a 180 9 Nel terzo quadrante è uguale al complemento dell’ A.R. a 
360 P meno 90 P ; e nel quarto è uguale a 90 meno il complemento 
dell’ A.R. a 360° 3? L’angolo al polo dell' ecclitica nel primo qua- 
drante sottratto da 90 ° dà la longitudine ; nel secondo , e nel terzo au- 
mentato di 90 ° da similmente la longitudine ; e nel quarto , se esso è 
acuto il suo complemento a 90 p é la longitudine, ed essendo ottuso, il 
suo supplemento a 180 , sottratto da 360, dà ancora la longitudine. 

Per distinguere quando l’angolo al polo dell’ ecclittica è acuto, e quan- 
do è ottuso si calcoli l’ angolo all’ astro , se la somma del medesimo coll* 
altro al polo dell’equatore sarà minore di 90 ? , l’angolo al polo dell’ 
ecclittica sarà ottuso , e nell’ altro caso acuto . Se perù 1 ' astro sia al di 
là del cerchio polare , il calcolo non si potrà fare con una semplice ana 
logia , ma converrà abbassare la perpendicolare sulla base , e risolvere il 
triangolo in due . Assai di rado però accadcrà , che resti incertezza sul- 
la natura dell’angolo al polo dell’ ecclittica , principalmente se si abbia un 
picciolo globo innanzi agli occhi . 

Dell' Orbita della Cometa . 

Discusse e ridotte le osservazioni , si tratta ora di dedurne gli ele- 
menti della Orbita . Per un primo saggio il metodo più pronto e spedi- 
to mi è parso quello , che il Sig. De La Lande propone ne' suoi elementi 
d Astronomia. Prendo per tanto le osservazioni dei 13. 14. e 24. Gen- 
najo , e da principiò cerco una parabola , che soddisfi alle osservazioni dei 
13. e dei 24. Avrei desiderato di preferire a queste le altre degli 11. e 
19. Gennajo, e 2. Febbraio per essere più distanti, e l'intermedia vici- 
na ai Nodo , ma non sono in vcrun modo da paragonarsi con quelle per 
fià , che riguarda 1’ esattezza . 


E 0/- 
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Della Specola Aftronomica 

Ojfervafiom , 


• 793 - . 
Tempo medio 

Longitudine 

osservata 

Latitudine 

osservata 

Longitudine 
del Sole 

Log. della 
dist. del Sole 
dalla Terra. 


della Cometa. 

dalle Tavole . 

i Gennaio 
9* 18.41" 



9» 24? 14'- 46" 

9,9938928 

14. Gennaio 
iof? 3o'.52" 

3 ° 

35? io'.28" B. 

9’ 25? i8'.56" 

9,9929292 

24. Gennaio 
6 * 1'. 2" 

1’ 3? 51. '12" 

9? io'-36"A. 

io*. 5 M 7 '- 44 " 

9 . 993354 ° 


PROBLEMA I. 


Suppofia la difterica accorciata della Cometa dal Sole nella prima 
offervaftone 1,0051315 e nella feconda 1,078194 trovare le 
longitudini , e latitudini eliocentriche co' raggi vettori , 


Queste due distanze sono in parti di quella della terra dal Sole, che 
faccio =: i,ooooooo . Le ho ritrovate senza il soccorso di alcuna figura , e 
solo col mezzo di poche supposizioni . Gli elementi della Cometa , che 
quindi ne risultano rappresentano assai prossimamente le tre osservazio- 
ni proposte . 

In questi primi calcoli non ho corretto le longitudini , e latitudini os- 
servate , che della sola aberrazione . 


Calcolo deir ojjervaijone dei 13. Cennajo . 


Lon.della Com. 

Aber. 

Lon.del Sole 
Elongazione 


1* 4? io'. 26" 
— io 


1. 4. io. 16 
9 - 3 4 - » 4 - 4 6 
3 - 9 - 55 - 3 ° 


Com Log. dist.accor 

Log.dist.del Sole 

Log.Sen.Elon . . 

Paral.an.74? 35'.52",4 L.Sen. 


9 » 99777 '5 
9,9928928 

9 > 99345'3 

9.9841156 
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Paral.an. a. 1 . 14? 3 S'-S 2 “A 
Elon. 3. 9. 55. 30 


Commut, 


5. 24. 31. 22,4 
•••• 5 ‘ * 8 . 37 » ® 


Lat.osscr. 48? 58'.42" 

Aber. — 40 

48. 58. 2 .... Log.Tan 0,0603351 

Log.Scn. Commu fazione 8,9707672 

Com Log. Scn. Elon. t * « 0,0065487 

Lat.elioc. della Com. 67 ai'.ii",s L T. 9,0466511 


Log.dist.accor 0,002 2285 1 

Com Log.Lat.el 0,0026752 

Lon Terra .... 3* 24T r4'.46",o 
Commutaz. — 5. 28. 37, 6 

Rag.vet.della Cometa ... 0,0049037 

Lon. Elio, della Com. 3. 18.46. 8, 4 

Calcolo dell’ ofjcrvat/one dei 24. Gennajo . 

Long.osser. della Cometa 1! 37 5i'.i2" 
Aber. 0 

Compì. L disr.acc. • • • 99^7 3033 
Log. dist. del Sole . • • . 9>9933 540 
Log S n. elon. .... 9,9998624 

Par.an 657 56'.i5",5L.S.9,96o5i94 

>• 3 5 1 - «* 

Long.delSole . . . , , io. 5.17.44 

Elongazione ...... 2. 28. 33. 28 


Elongazione 2. 28. 33. 28, o 


„ . 5- 4- 2 9 43» 5 

Commutazione 25. 30. 16, 5 


Aber. 


*4 


Log.Tan 9. io. 50 9,2084854 

Log. Sen. Commut. ....... 9,6340492 

Com.Log.Sin.Elon 0,0001376 

Lat elio-delia Com. 3, 58 55 L.T- 8,8426722 


Log.Dist.accor. . . 
Com. Log. Coi. lat. . 


0,0326970 Longirud. della Terra 4'. 5* 17’. 44" 
0,0010498! Commut 25.30.16,5 


Log Paggio Vett. della Com. 0,03374681 Lon E lio. della Com. 3. 9. 47. 27,5 
PROBLEMA |l. 

Trovare il movimento della Cometa fulf Ordita dalla prima 
alla feconda offcroafione , 


Lon elio.dclla Com. nella p7 osa. 3* 18746'. 8", 4 .... Lat.elio.Bor. 6r 2i'.ti",5 
nella i7 3. 9,47,27,5. ... Lat.elio.Au. 3. 58. 55, o 
Movimento della Cometa io Lon. ... 8. 58. 40, 9 
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Della Specola Agronomica 


Lo’ Cos Mov.dclla Cometa in Lon 9(994^4^ 

Log.C ot.Lat.Elio.B ° 95334^° 


Log.Tan.A. 83 1 : 34'. 7", a . . . . , • * °»94799- 6 

Disr. della Com.dal Poi. nella a'.os. 93°. 58'. 55" 

L Cos.Ang.A 83- 34- 7» 2 c>95°7344 

Log. C io. 2 4 . 4 -, 8 9,9927870 

Log.Scn.Lat.Elio.iì osser • 9,0439792 

Mov.dclla Com.sull' Orb 13.40.50,3 9,9875006 


PROBLEMA HI. 

Trovare le Anomalie vere , che corrifponJono 
alle due offervmioni date . 


Log Raggio Vettore nella prima osa 0(0049237 

Nella seconda 0,0337468 

Differenza 0,0288431 

Log.Tan. . , 45* 5?'- 4">o6 ..... Metà. . . 0,0144215 


45" 57'- 4"»o6 
- 49- 

Log.Tan o. 57. 4, 06 . , , . 8.2201557 

L0g.Cot.4i P*. del mov .della Com.sull’Orb. 3.25.12,55 1,2235607 

LogTan. 15.31.29,85 9.4437164 

4Ì pi del muvimenro della Com.sull'Orb. 3 0 25'.J2",55 3° 2 5 - ,2 “-55 

Angolo dedotto dall’Analog.pre 15. 3» 29,84 . . . , 15. 31.29,85 

Differenza ia. 6.17,30 Somma 18.56.42, 4 
Anomalia nella prima osser 24.12.34, 6 nella ai 37-53 24, 8 


PRO- 
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PROBLEMA IV. 

Trovare la differenza de’ tempi , che corrifpondono alle due anomalie 
del Problema III . , e paragonarla colla differenza de' tempi 
delle offerva\ioni calcolate nel Problema I, 


Tempo della prima anomalia nella Parabola di 365. giorni ... 17? ,902237 
Tempo della seconda anomalia 29,328042 

Differenza 11,425805 

Per convertire questa differenza in tempo della parabola sup- 
posta , si faccia 

Log.Cos. 18^ 5Ó'.42'' ( metà della seconda anomalia) 9 975®'34 

Doppio . . 9,9546268 

Log.dcl Raggio Vettore nella seconda osservazione 0,0337468 

Log della Distanza perielia 9 9853736 

7 del detto Log. 9,9780604 

V’g- r, j 4 a 5®°5 ( Diff.de* temp. delle anomalie della parabola di 

365’ ) 1,0578562 

Differ.de* tempi delle an. nella parab supposta ... 10,86273 Log. 1,0359166 

Differ.de’ tempi delle due osservazioni 10,86274 

Errore della parabola supposta — 0001 

PROBLEMA V. 


Trovare il Paffaggio della Cometa al Perielia . 

I. 

Colla prima Anomalia . 

Giorni che corrispondono alla prima anom. 17! ,902237 suo Log. 1,2529064 

7 dtlLog. della distanza perielia 9,978.0604 

Num.de ’gior. trasc. dal pas. della Com.pel Per. 17,02032 suo Log. 1,2309668 
Dal 1 P Dicembre al tempo dell'oss.passarono 44,38797 
Passag.dclla Cotn.pel Perielio in Dice. 1792. li 27,36765 

F 


ir 


Della Specola Agronomica 


IL 

Calli feconda A nomiti a , 

Giorni, che corrispondono alia feconda aoom. 29*328042 tuo Log. 1,3672830 

7 del Log.della distanza Pcriclia 9,9780604 

N P de’giomi dopo del pass. della Com. pel Per. *7,8832$ suo Log. 1,4453434 
Dal 1 P Dee- >79*- sino alla 2* o ss passarono 55,25079 
Passag.della Com pel Pcriel.in Dicemb.1792.li 27,36745 


Passaggio dedotta dalla prima osservazione 27,36765 
Passaggio medip ............... 27,36755 


PROBLEMA VI. 

Trovare la longitudine del Nodo . 

Com. Log. Sea. 13» 40’. 50", 2 (Movimento della Com sull'Orbita) 0,6261517 
Log Sen. 8. 58. 40, o(Movimento della Com sull Eclitt. ) 9,19326-6 
Log.Cos. 6. ai. 11,5 (Latit. Elio.dclla Com.nella i*.oss.) 9,9973246 

Log.Sen. 40? 5838,0 p.S < 67439 

Log.Tan. 407 58'.38’‘,o 919388143 

Log.Sen. 3. 58. 56, o ( Latitudine Elio.nclla seconda oss.) 8 8416533 

Log.Tan. 3. 27. 7, 8,7804676 

3! 9 47. 28, 5 Longitud.Eboc nella seconda oss. ) 

3. 1 3. 1 4 3 5, 5 ( Longitud del Nodo discendente ) , , 

PROBLEMA VII, 

Trovare C Inclinazione dell' Orbita . 

Log.Sen. 37 27'. 7" . . • 8,7796784 


Log.Cot. 3.58.56 ( Latitud.Elioc. nella seconda oss.) .... • '.'572971 

Log.Cot. 49. 8.34 ( Inclinazione dell' Orbita ) ........ 9 - 93 * 97 SI? 

PRO- 
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PROBLEMA VI». 

Trovare il luogo del Perielio sull' Orbita . 


Log.Co s. 3T 58'. 56" ( Latitud.Elioc. nella seconda os*. ) .... 9)9989502 

Log .Coi. 3. 27. 7 9,9992113 

Log.Cos. 5. 16. 5 , 9,9981615 


1 3 - 4 °* 5 ° ( Movimento della Cometa sull’ Orbita ) 
Differenza 8. 24. 45 

3’ 13. 14. 3 6 ( Longitudine del Nodo ) 

3. ai. 39. 21 

24. 12. 35 (Anomalia nella prima osscrv. ) 

4 - * 5 * 5 1 * 5 ^ ( Luogo del Perielio sull’ Orbita ) 

Elementi della Cometa . 


Log.della Distanza Periclia . 9,985373 6 

Passaggio della Cometa al Perielio in Dicembre del 1792. li . . . 27,36755 

Longitudine del Nodo Ascendente , 9' * 3 “ i 4 ' 35",6 

Inclinazione dell’ Orbita 49. 8. 34 

Longitudine del Perielio sull* Orbita 4. 15. 51. 56 

E per essere la Longitudine Eliocentrica nella seconda osservazione mino- 
re della longitudine Eliocentrica nella prima, la Cometa è retrograda . 

Avendo con questi elementi calcolata l’osservazione dei 14. essa non dif- 
feriva dall' osservata , che di 38" in longitudine, e di i'.io" in latitudine ; 
ma su alcune altre l’ errore era assai maggiore : perciò tentai diverse al- 
tre supposizioni , e giunsi finalmente ad accertarmi , che la distanza ac- 
corciata nella prima osservazione non poteva farsi minore di 1,0051295, 
né maggiore di 1,078190 quella nella seconda osservazityie , che oltre que- 
sti limiti ogni variazione sia in — t- sia in — , se scemava l’errore sulla 
longitudine aumentava quello sulla latitudine , e reciprocamente . Ho per- 
tanto g udicato di dovermi arrestare per ora a queste due distanze accor- 
ciate , c sulle medesime calcolare nuovamente gli elementi della Cometa , 
(he qui sicguono. 

Log. 
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Log. Disr. Perielia 9,9853499 

Passaggio al Perielio in Dicembre del 1792. li • 27,3615 

Longitudine del Nodo Ascendente 9I 13° 

Inclinazione dell’ Orbita 49 7. 14 

Luogo del Perielio sull’ Orbita 4. 15. 52. 35 

Direzione Retrograda . 

Partendo da questi nuovi elementi ho calcolate tutte le osservazioni 
contenute nella tavola seconda , tenendo conto non solo dell’ aberrazione , 
ma della nutazione insieme , e della paralasse . I risultati sono divisi nel* 
le quattro seguenti tavole , e per commodo di chi volesse esaminarli • o 
altrimenti calcolare le osservazioni , vi ho aggiunte le Lon. del Sole, i Log. 
della sua disr. dalla terra , 1 ’ Anomalia della Cometa , ed il Raggio vet- 
tore per ciascuna osservazione . 
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Anni, Mesi 
e Giorni . 

Tempo 
Medio . 

Longitudine I Log. della 
del Sole ' Dist. 5 - j 

dalle Tavole . 

Anomilia , Logorìi. del 
'Ragg.Vect. 

della Cometa . 

• 703 - 

O.M. S. 

S G M.S. 


G. M. S. 


Gennaj. 1 1 

7 - 54 - 3 * 

9.22. 9. O 

9 » 99 2 8333 

21.26. 1,5 

9,9959011 

•3 

9. 18.41 

9.24.1446 

9 , 9928 9 : 8 

24.13.10,7 

2,0048938 

*3 

I 3 . 10*10 

934.31.4x 

9,9928973 

2 4- 22 -53 

2,0225953 

>4 

IO.30.52 

9.25.18.56 

9,9929192 

25.37.1° 

0,2053838 

*4 

7.19.11 

9.25.11.13 

9,9929290 

25.26.1 1,9 

0,0049730 

26 

8.17. a 

9 ,a 7 >, 5 i 3 l 

9,9929974 

28. 7.17,, 

0,0180061 

>7 

8.11.13 

9 28.16.21 

99930317 

29 24.26,0 

2,0' 387 74 

*9 

IO. 3.32 

10. 0.23.10 

9,9931210 

32. 2.24.4 

0 0197307 

93 

8.38.23 

IO. 3.22.1 0 

9,9933597 

3538-37.7 

0,2276808 

24 

6. 1. 3 

10. 5-17.4 4 

9 993354 ° 

37 54 - 4 » 2 

0,0327019 

94 

8. 6.ao 

io. 5.33.52 

9 » 9933 6 M 

38. 0.16,6 

0,0329299 

95 

5-59 4 

10. 618.46 

9 . 993439 1 

39 - 3 47.9 

0,0352630 

V 

7 -* 3 - 5 ° 

io 8.23.44 

9 > 99353 2 3 

41.24. 7,0 

0,0404127 

Fcbbraj. 3 

8.31.39 

10.14.31 35 

9.9939549 

47 - 53 - 6,8 

0,0547849 
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Anni , 
M si 
e Giorni . 

Tempo 

Medio . 

Longitudine 1 Latitudine 
Eliocentrica calcolata 

della C 

j Longitud. 1 Latitudine 
| Geocentrica calcolata 
ometa . 

•793 

0 . M S. 

S G M. S 

G. M S. 

S G M.S. 

G. M S. 

Genn. 1 1 

7-54 3 ' 

3.20.37 38 

836.33 B 

1.6.16.18,0 

79.32.22 B 

*3 

9.18.41 

3.18.46 22,6 

6 20.58,3 

1.4.10.30,0 

48.58.18 

*3 

12.10*10 

3.18.39.57 

6 13.40 

« 4 9 46»5 

47.18.10 

>4 

7.19.2! 

3 *'? £ 8 5 

5.16. 0 

* 3 58.33,0 

3647-47 

14 

10.30.52 

3 -' 7 - 5 » 5 ® 

5 '7 43 

1.3.58.16,0 

35 'o 55 

I 6 

8.17. 2 

3.16 13. 0,4 

3.24.27,8 

‘• 3 - 4 8 54>7 

17. 8.27,0 

17 

8 . 11. 13 

3 '5 »'-33 

2.26 u,8 

1 - 3 - 4 7 - 9,9 

1043.48 

«9 

IO 232 

3 « 3 - 3 8 - 0 

0.26.47,7 

'■ 3-45 34,0 

1.32.48 


8 28 23 

3.1 1.16.33 

2.16.15,1 A 

' 3 48 3,0 

6. a - 8,8 A 

54 

6. 1. 2 

3. 9.47.26 

3 - 5 8 57.3 

«•3 5 » *54 

9.10.54 

*4 

8. 6.20 

3. 9.43.21 

4 - 3 3 8 ,6 

1.3.51.22,7 

9.18 27,0 

#5 

5 59 - 4 

3 - 9 - «- 3«,5 

4 - 5 '- 33 8 

' 3 - 5 ?- 5 «>o 

10.29.47 

?7 

7 -> 3 - 5 ° 

3. 7.28 45 

6 - 37 -' 4>4 

i- 3 - 58-15»° 

*941 35-5 

Febbr. 9 

8 21.39 

3 - 3 - 7 36 

4.28.29,0 

1.4.18.32 ,0 

16.48 30 
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Anni, 
Mesi 
e Giorni . 

Tempo 

Medio. 

Long.Geoc. 
osserv. della 
Cometa . 

Aber- 

razione 

Nutazione 

Para lasse , 

Errore in 
Longit. 

* 793 - 

O. M. S. 

S.G.M.S. 

s. 

S. 

M.S. 

M.S. 

Genn. 1 1 

7 - 54-3 * 

1.6.17.45 

- 3.5 

*+■ 3 > a 

- 4 - 

..48 

- 3-«8 

*3 

9.18.41 

1.4.10.26 

— O 

-t- 3,2 

- 4 - 

0.57 

- 0.56 

*3 

12. IO.IO 

14. 8.30 


•+ 3 * 2 

-+ 

1.22 

- 0. 9 

«4 

7.19.21 

«- 3 -S 9 - 7 >° 


*+ 3.2 

H- 

0.21 

— 0.58 

M 

IO * 3°*52 

*•3 57 5 ° 


-+■ 3,2 

-+ 

°-53 

- 030 

l6 

8.17. 2 

1.3.48 4 t 


•+ 3 -* 


0.22 

-0.9 

>7 

8.11.12 

*- 3 - 4 6 -59 


“► 3 , 9 

-f 

O.I9 

- °-i 3 

*9 

10. 2.32 

1.3.4548 


■+ 3 .* 

- 4 - 

0 33 

— O.4O 

25 

8.17. ss 

*•3 47 - 5 = 


*+ 3 >a 


0.18 

_ 0.1 I 

24 

6. 1. 2 

t-3.51.1s 


*+■ 3 * a 


0 » 3>4 

-0.4 

34 

8. 6.20 

1.3.51.20,4 


■+ 3 .a 

- 4 * 

O.II 

_ 0.12 

=5 

S 59 4 

•-3 53 - 4 9 


-*• 3 >* 

- 4 * 

o -3 3 

- °-57 

2 ? 

7 . 13 - 5 ° 

i 3 58.10 


-*• 3-5 

-+ 

°- 5.5 

- 0. 4 

Febbr. q 

8.21.39 

• -4 « 7-58 


-t- 3,3 

-f 

o- 7.5 

- 0. 8 
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Anni .Mesi 
e Giorni . 

Tempo 

Medio. 

Latit. Geoc. 
osserv della 
Cometa . 

Aberra- 
zione . 

Paratasse. 

Errore in 
Latitudine. 

■ 793 - 

0. M. S. 


M.S. 

M.S. 

M.S. 

Gennai, i x 

7 - 54 - 3 * 

79 37-34 B 

- °-47 

— 0.27 

“ 3 5 ® 

'3 

9.18.41 

48.58.41 

— O.4I 

- 0.15 

-x- °-33 

*3 


47* ,6 -33 

— O.4I 

O. 2 

-X- 2.16 

«4 


36.46. 0 

- 0 44 

— 0. 8 

-+ 2-37 

«4 


35.xo.28 

- 0.44 

— 0. 6 

-+ 1.18 

16 

8.17. 2 

* 7 - 7 - 3 » 

- 0.36 

-t- 0. 2 

-f 1.29 

•7 

8.11.12 

10.42.58 

- o- 3 ° 

H- 0 5 

-x- 115 

*9 

io. 2.32 

*- 3 2 - 4 * 

— 0.27 

-+ O. 7 

- 4 - 0.27 

22 

8.17.25 

6. 1.46 A 

-x- 0-25 

- 0. 4 

-4* 0 . 2 

2 4 

6. 1. 2 

9.10.36 

-X- 0.15 

- 0. 4 

-X- 0. 7 

2 4 

8. 6.20 

19.17.20,0 

-*• o -«5 

1 

O 

O 

03 

-+ °- 5 2 >5 

*5 

5 - 59 - 4 

io 28.55 

O.II 

- 0. 3,0 

-x- 0.44,0 

37 

7 -' 3 - 5 ° 

ia.40.30,5 

■+ 0. 9,5 

- 0. 1,5 

-X- 0.54 

Fcbbraj. a 

8.21.39 

16.46.18 

- 4 - 0. 8,5 

— • O. I 

-+ 0-53 
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Facendo un poco di attenzione alle tavole precedenti ai rende chia- 
ro, 1 P che la Cometa dopo di essere stata nel suo passaggio pel Perie- 
lio più vicina al Sole della terra , ben tosto se ne allontanò avvicinando- 
si a questa, dalla quale il giorno 13. Gennajo non fu distante più di una 
settima parte del raggio terrestre ; indi nuovamente se ne allontanò , e li 
2. Febbrajo, giorno dell’ultima osservazione, la sua distanza dalla terra 
era di otto decime del raggio terrestre , e di un raggio intero e quattor- 
dici centesime quella dal Sole . 2 ? Che questa Cometa non può recarci 
alcun timore non avendo alcun punto dell'Orbita sua comune con l’ecclit* 
tica , per essere il raggio , che corrisponde al nodo , maggiore di quello 
dell’eclittica. 3? Che il suo movimento vero in longitudine fu retrogra- 
do, e I’ apparente primo fu retrogrado , indi diretto . 4 P Che il movi- 
mento vero sull’ Orbita dalla prima all' ultima ossesvazione non fu , che 
di 27 P 2 6 ', e 1’ apparente picciolissimo in longitudine, ma assai grande 
in latitudine , avendo percorsi 96 ? da Settentrione a mezzodì . 

E: ciò è per quello , che riguarda la Cometa in generale , ma venendo 
all’esame in particolare degli elementi, che io ne ho stabiliti , gli errori, che 
da essi risultano sulla longitudine , tolta la prima osservazione , non giun. 
gono mai ad un minuto , e sulla latitudine , niuno arriva a quattro mi- 
nuti , tre passano li due, e gli altri sono tutti inferiori di uno e mezzo. 
Come gli errori in longitudine sono in meno, cioè la longitudine calco- 
lata è minore dell' osservata , parrebbe , che conservando gli altri elemen- 
ti , basterebbe per togliere questi errori aumentare di una picciola quan- 
tità il tempo $Icl passaggio al Perielio: ma se si rifletta, che si fatta va- 
riazione accrescerebbe non solo le longitudini , ma le latitudini anco- 
ra , e che 1’ errore di queste è in più , si conoscerà , che ciò non può 
avc( luogo . La diminuzione di due minuti circa sull' inclinazione , sceme- 
rebbe di qualche poco gli errori cosi in longitudine, come in latitudine, 
ad esclusione però della prima osservazione, sulla quale anzi cagionereb- 
be un errore maggiore sulla longitudine . Calcolando una nuova parabola 
sulle stesse osservazioni , ma corretta non solo dall’ aberrazione , siccome 
da principio feci , ma ancora dalla paralasse , o diversamente combi- 
nando le osservazioni, si potrebbe per avventura giugnere a rappresenta- 
re con qualche maggiore esattezza le osservazioni . Ma qualunque sia 1 ’ 
l’attenzione, con cui si possano tessere i calcoli, vi sarà sempre qualche 

H dif- 
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differenza tra 1’ osservazione ed il calcolo , cagionata dall’ imperfezione del- 
le osservazioni medesime . Le quali , riandando tutte le cagioni , che_> 
hanno poluto concorrere ad alterarle, cioè la difficoltà di portar l’astro 
nell'intersezione de’ fili del telescopio, la difficoltà di distinguere esatta- 
mente il centro , la facilità , che nel riposare il manubrio azzimutale , non 
si sia in qualche modo scomposto Io stromento , come talora mi è ac- 
caduto di osservare , gli errori delle divisioni , g'i altri , che si possono 
commettere sull’ A. H. del punto culminante, la variazione del Pendolo 
cc. ben si vede , che possono essere talmente imperf. tte , che ad esse si 
debba, se non tutta , almeno la pici gran parte d -gli errori. Per la qual 
cosa parmi del tutto inutile , e positiva perdita di tempo il volere teo- 
tare di maggiormente avvicinare il calcolo all’ osservazione , 

Ciò che con maggior vantaggio , e piacere avrei d.siderato di fare, 
sarebbe stato di calcolarne l’Orbita in un’ellissi, per dedurne il tempo 
della rivoluzione , ma non avendo descritti che 07 P di anomalia , i ri- 
sultati sarebbero del tutto incerti . Di tutte le Comete sinora osservate , 
gli elementi di una sola sono in qualche modo simili a quei della pre- 
sente ; e si è la prima del 1766. osservata da Mcssier , e calcolata da 
Pingrè . 


DEL- 


Digitized by Googl 


3 * 


D E L L A 

SPECOLA ASTRONOMICA 

DE’ REGJ STUDJ DI PALERMO 

LIBRO v. PARTE IL 


OSSERVAZIONI DEL SOLE. 

D Elle varie osservazioni, che ho fatte fui Sole dal 1791. al 1793., 
per ora , quelle riporterò solamente , che mi è stato permesso di 
tentare nei solstizj , e negli equìnozj . Da principio le darò tut- 
te seguitamente , siccome si trovano nel mio Giornale senza alcuna cor. 
rezione; indi passerò ad esaminarle a parte a parte, deducendone l’Obli- 
quità dell' eclittica , i diametri del Sole , ed ! tuoi rispettivi passaggi per 
l’equatore, che sono l'oggetto principale , per cui sono state fatte. Se non 
sono in gran numero, nò tutte egualmente buone egli 4 principalmente, 
perchè in tai tempi il Cielo è spesso ingombrato da nuvole , ed agitato 
da venti . Quando non saranno alternativamente nelle due posizioni con- 
trarie del Cerchio, onde ciascuno possa da se rilevarne la correzione per 
la linea di collimazione , indicherò la medesima in quanto sarà altronde 
conosciuta. Le dubbie verranno contraddistinte con due pumi ( : ) . 


DI- 
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DISTANZE DEL SOLE DAL ZENIT 


Opraste ne' Solftiy , e negli Equinoy , 


Anni , Mrfi 
« Giorni . 

I r 

li 
?• 3 

Termometro di 
Fahrenheit . 

sole. 

UìftanM dal Zenit . 

Refi rione 
del 

Cerchio . 

r 

r 

3 

r 

Diriiioni « 
Infctiore . 

«1 Cerchia 
Superiore . 

• 79 *. 

Pollici. 

G. 

0 

C. M. s, 

G. T*. S. 

8 *««• * 

09,978 

* 

77 ,f 

77.0 

Lembo Superiore 

30.19.20,4 

30.19.22,0 

! 

V 4 

29,994 

77/ 

78,0 

Lembo Superiore 

30.41.24,0 

30 . 41 , 24,0 



8 s 

29,792 

77 , s 

79,3 

Lembo Superiore 

S*. 3 - 4 o,o 

3 *. 3 . 4 o, f 


D 

* « 

29 , 816 

78,0 

79,0 

Lembo Superiore 

31.26. 3,0 

31.26. 2,9 


1 

■$ 13 

29 . 7 *° 

73,0 

7 M 

r embo Superiore 

34 . {■ *•! 

34. 1 . 8,0 


. 





l Inferiore 

49 * 47 . 8,0 



4 

19,718 

67-8 

6 7,2 

Lembo < 



1 





f Superiore 

4 ft.l 4 .ff/> 

42.14.74,0 

1 








J D 





( Super. (rr) 

48 . 47 . »,f 


j 

■5 8 

49,9 2 

«a,? 

69,0 

Lembo J 









» Inferiore 

44 i 9 - 2 f ,0 

44 . • 9 * 2 f ,0 



• 




( Superiore 

4 o.c 8 . 4 C,o 




? Dee. 7 

29/90 

6*. 2 

6 J ,7 

Lembo < 




D 





l Inferiore 

6 >. 1 . 29,0 

81 . 1 . 39,9 







( Inferiore 

«1. 7.14,0 




4 8 

29,900 

I9.« 

61,3 

Lembo < 




l 





f Superiore 

60.34.32,0 

«0.34.84,0 







( Superiore 

61 . 4 . 3,7 




2 14 

29/08 

fr.f 

fa,* 

Lembo 7 




D 

i 




( Inferiore 

81 . 38.47 .f 

6i.g6r46,f 




(<0 F.rrore della linea di collimaaione dai «. Seitembre agli 8. Qnobre — s" col Cerchio D. « -» 
y'col Cerchio I. 
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DISTANZE DEL SOLE DAL ZENIT 


Oprvate ne Solfili j , e negli Equinoy . 




Termometro di 


DUI ante ti al Zenit . 


PofizÌODt 

Anni , Meli 
e Giurai . 

e 

Fahrenheit . 






— 0 

a 

ra 

? 

SOLE. 

Divifioni si 

tl Cerchio 

Cerchio . 


i 

* 


Inferiore. 

Superiore . 


*7ft. 

Pollici 

G. 

G. 


G. M. S. 

G. M. S. 






f Supcriore 

61.14.tf, 3 


1 


ti Die. 18 

zo.tfo 

,8,7 

61, 0 

Lembo < 

( Inferiore 

61.46.**, 6 

6l.4d.„,o 

1 D 





( Superiore 

6 r.t 6 .S 3 , 3 


1 


0* »=> 

29 affo 

* 9 , 4 

*7,* 

Lembo ? 

( Infer. (a) 

61 . 49 - 8,7 

61.49. 9 , 0 



»7Q2. 




i Superiore 

,9. 7.16,0 



I 

•£ Genn. 14 

£9,7*0 

* 9,0 

60, 8 

Lembo < 

f Inferiore 

, 9 . 39 ., 8,0 

*9.40. 4,0 






£ Superiore 
Lembo < 

( inferiore 

43 * $.48,0 


\ D 

I 

$ Marzo 6 

29,676 

62,* 

72,3 

43 . 39 . 1 *, 0 

43 - 39 . « 3 . » 





( Inferiore 












1 

•jj «0 

29, 612 

* 9 , 7 

6r,* 

Lembo 7 

( Superiore 

41 . 32 . * 9,3 

41.32.33.7 

•j 





£ Superiore 
Lembo < 

( Inferiore 

33 . 47 . 44,0 




* *7 

29 ,tl 2 

*7,o 

*6, 7 

39 . 20 . *0,0 

39.20.10, 0 


D 





^ Superiore 

36.53.04,0 


l , 

Q 18 

29, 926 


*?,o 

Lembo ; 

I Inferiore 

33.j,.44.o 

B 3 .**. 4 *,o 

1 ' 





^ Inferiore 

38.32.45,5 




n 19 

29,974 

*7,2 

*7,4 

Lembo . 

f Superiore 

38. 0.19,8 

38. 0.19, 0 


L 


1 



^ Superiore 

37 . 3 d- 38 ,, 




y* 20 

30,0*0 

*8,y 

,8,3 

Lembo l 

( Irifer. (/•) 

38. 8. , 9 ., 

38. 8. *8,0 




(a) Nelle osservazioni dei «4. iS. io., l'errore della linea di collimazione risollava dal- 
le osservaaioui delle stelle di 16". sottrattivi: per le due de, J. 8. si ricava dalle in.de- 

!Ì 7 « Nel corso di queste osservazioni di Mario la deviazione media della linea di colli- 
mazione fu di >7",, da sottrarsi dalle osservazioni col Cerchio diretto, e da aggiunger 
quelle col Cerchio inverso . 
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DISTANZE DEL SOLE DAL ZENIT 


OJJ'ervate ne' Solfthj . e negli Eqtùnorj . 


Anni, Meli 
« Giorni. 

~z ~t 

IBI 

SOLE. 

mm 

4*1 Zenit. 

Poliiiooe 

del 

Cerchio . 

5 ! 
1 * 

Interiore 

» 

i 

S 

G. 

Oivilioni 
Inferiore . 

el Cerchio . 
Supcriore . 

• 792 . 

Pollici. 

m 

G. M. S. 

G. M. S. 



■ 


( Superiore 

14.44. f®,o 


1 

0 Giu£. »» 

29,946 

74, 0 

72,9 

Lembo J : 



D 





j Inferiore 

if . 16.36, 0 

tf .16.32,0 

i 

cr* «2 

29 , 870 

; 6 , 7 

78, f 

Lembo Inferiore 

tf. 8.f2, 0 

if. 8.51,7 

* 





( Inferiore 

»f* 2.47, 7 


1 

Jf >4 

3?, 008 

7 f,f 

76. 8 

Lembo ( 



? D 





( Superiore 

> 4 . 3 t.ro* 0 

r 4 . 3 I.I 0,0 

I 





i Inferiore 

14. *8.27 0 


) 

l6 

29,932 

77 , f 

77 , f 

Lembo < 



I 





/ Superiore 

I 4 . 26 . 4 f, 7 

14 . 26 . 43.7 

{ 





^ Inferiore 

14.94.53,0 


ì 

g i? 

29.943 

77 .» 

78,0 

Lembo r 



1 D 





( Superiore 

I4.2f.i3, 0 

t 4 . 2 f.|V,f 

s 





k Inferiore 

I 4 .ff. 42,2 


1 

£ «8 

29, 898 

78, 0 

78, 0 

Lembo < 



I 





( Superiore 

14.24. 6,3 

* 4 . 24 . 3,0 

j 





{ Inferiore 

» 4 -f 4 .f 3 , 0 


1 

O* 1» 

29, 768 

7 *.f 

76,5 

Lembo < 



< D 





f Superiore 

»4 23.18, 7 

*4.23.19, f 






( Inferiore 

14. f 4.29, f 


1 

? 20 

29, 706 

79.6 

80,9 

Lembo < 



I 





f Superiore 

V 4 . 22 .f 4 ,f 

I 4 . 2 *.f 2 ,f 

1 





f Inferiore 

f4.f4.4t,® 



Jf ar 

29.664 

Si, 7 

84,0 

Lembo 7 



! D 





| Superiore 

4.23. 8,0 

14 . 23 . f , O 

i 





^ Inferiore 

• 4 .ff. 7,4 


i 

$ 22 

29, ’8a 

si.r 

76,5 

Lembo < 



I 





| Superiore 

14.23.27, f 

* 4*2 J' 2 f , f 
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DISTANZE DEL SOLE DAL ZENIT 


Offeritale ne' Solftiy , e negli Equinoff . 


Anni , Meli 
e Giorni . 

f f 

| I 
£ 3 

Teritw metro di 
Fahrenheit . 

SOLE. 

Dettame 4*1 Zenit . 

PafitioM 

del 

Cerchio • 

a 

! 

? 

i 

Di* illuni 
Inferiore . 

lei Cerchio 
Superiore . 

»792. 

Pollici. 

G. 

G. 

G. M. S. 

G. M. S. 






( Inferiore 

»4.ff.f4,3 


/ 

4 Giug. 

23 

29 , 864 

79. 7 

78,1 

Lembo c : 



D 






f Superiore 

14.24.29,4 

>4. 24.24, 3 

S 






| Inferiore 

'4. 17. 8,7 


1 

Q 

24 

29, 960 

3 i. S 

80 , O 

Lembo < 



f 






f Superiore 

I4.2f.3l,7 

14 . 25 . 32 , 7 







i Inferiore 

I 5. t.lt.O 


/ 

cr* 

26 

,9.83! 

32, 4 

32,0 

Lembo ? 









[ Superiore 

14 . 29 . 33, 0 

*4.29.3», 7 

i 






i Superiore 

32 . 50 . 41,2 



ì 

0 Scic. 

9 

29.94® 

7«. 3 

76 . 0 

Lembo / 



D 






l Inferiore 

33 . 22 . 40 , 0 

33 . 22 . 40,5 

) 






^ Superiore 

33 . *3.24,0 


ì 

S 

IO 

30,004 

7f,y 

76. 7 

Lembo \ 



I 






( Inferiore 

33 >45 • 24,0 

33 45 , 22 , 5 

i 






( Superiore 

33.36. 18,0 


1 

cr* 

it 

29.9BS 

7 y,o 

78 , S 

Lembo 7 



U 






l Inferiore 

34. S.,9,0 

34. 8.20,0 

i 

a 

(2 

29.800 

7 f >7 

78,2 

Lembo Inferiore 

34*3*. *8,y 

34 . 3 *. * 7 , 5 

I 






( Superiore 

34 . 22 . 17,5 


i „ 


*3 

29, 940 

74,7 

72,0 

l embo ? 



[ C 






( Inferiore 

32.y4.18, y 

34. 54 - 2 *, 0 







( Inferiore 

3 f.* 7 . 3 *.* 


ì 

* 

«4 

29, 910 

73 . « 

72 . • 

Lembo < 



' 






( Superiore 

34.4 f .3°, 0 

34.4f.25, 5 

i 






( Superiore 

3 f. 8.38, y 


ì 

4 

»f 

49 . 888 

74, O 

75,5 

Lembo < 



D 






f Inferiore 

1 

35.49.43, 5 

3, .40.46, y 

1 
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DISTANZE DEL SOLE DAL ZENIT 


OJJfervate ne' Solftiy , e negli Equhioy ■ 


Anri , Mefi | 

"O 

— a 

Termometro di 1 
Fahrenhau ■ 


Durame dai lenir. 

Porzione 

c Giorni 


i i 
8 » 0 

S 

r 

w 

s 

s 

SOLE. 

Divifìuni de 
Iti ferro; e . 

1 Cerchio. 
Supcriore . 

dei 

Cerchio. 

« 7 ¥*. 

Pollici. 

G. 

G. 


G. M. S. 

G. M. S. 


Seu. 

l 6 

20, ,22 

77» 7 

79,0 

^ Superiore 

Lembo 

l Inferiore 

3 f. 3 l.f*,f 

« 6 . 3 .f 4 , f 

3 «. 3 - 55.5 

(' 

2 

17 

2 Jj 792 

78.3 

78, 0 

( Superiore 
Lembo < : 

( inferiore 

Sf'ff. 3 ,o 
36.27.10, 0 

35.27.12,0 

!“ 

« 

19 

30 , 024 

78, f 

77 ,f 

Lembo Superiore : 

35 - 41 . 49 , 0 

3 «. 4 «. 47.5 

1 


io 

29, 868 

7 *, 7 

76,8 

Lembo Superiore 

37 . f. 4,0 

37 . 5 - 6.0 

( 

? 

21 

2». 741 

77 * 7 

79,4 

£ Superiore 
Lembo ' 

1 Inferiore 

37.28.38,5 
38. 0.32, 7 

38. 0 . 36,0 

{ D 

i 

* 

22 

29.7S0 

7 f* » 

74 , f 

( Superiore 
Lembo 1 

( Inferiore 

37 .fi.f 3 tf 
38.23.fr, 5 

38.23.53.5 

1' 

3 

23 

29. 70* 

7 7 » f 

81,2 

i Superiore 
Lembo ' : 

/ Inferiore 

38.17.22,0 
38.4? 30,0 

38.47.3 2: 0 

!» 

1739 . 
1 Ciug. 

IO 

29, 960 

74*0 

7 «»f 

t Superiore 
Lembo ' 

( Inferiore 

14.46. l, 0 
*f.*/. 4 «,f 

«f.« 7 . 37 .* 

! ° 

< 7 * 

II 

4.984 

74,7 

72,o 

i Superiore 
Lembo <. 

f Inferiore 

14.4X .f 2, 0 
ir- 13. *y ,7 

17.13.28,0 

!' 

4 

13 

29.872 

78.5 

1 80, 0 

( Inferiore 
Lembo ? 

( Superiore 

*r. 6.33, 0 

14.34.54,0 

14 . 34 . f 2 , O 

! ° 
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DISTANZE DEL SOLE DAL ZENIT 

OJJervate ne Soìftiij , e negli Equinoy . 


Ami , M«fi 
e Ciaf ni. 

? 

f. s 

fi 

Termometro di 
Fahrenheit ■ 

SOLE. 

Dittante dai Zenit. 

f oli rione 
del 

Cerchio . 

S 

s 

3 

Di vili ooi 
Inferiore . 

<1 Cerchio 
Superiore . 

*793» 

Pollici. 

G. 

G. 

G. M. S. 

G. 1M. S. 





k Inferiore 

rj • 3 - 28 , y 


/ 

? Ciug. 14 

29» 812 

Sa, 0 

77,o 

Lembo < 



1 





f Superiore 

» 43 r.yo,o 

*4.3«.f2.f 

1 





( Inferiore 

ry. 1. 2,0 


) 

% '! 

= 9,870 

79*3 

74,3 

Lembo ; 



DTrera. 





( Superiore 

14.29.20,7 

r4.29.21, 0 

S 





( Inferiore 

t 4 .y 3.48 , 0 


1 

O 

29» 943 

77,9 

7f,0 

Lembo J 



I I.Trem. 





( Superiore 

(4.27*17,3 

r 4 . 27 . 17 , 0 

! 





C Inferiore 

M.yy.yf.y 


ì 


29,8fO 

74,o 

7;, 0 
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Della Specola Aftronomica 

OBBLIQUITA’ DELL' ECCLITTICA 


Dedotta dai Sohthj offerenti. 

V Obliquità dell' Ecelitiica è uno de’ punti più delicati , e più es- 
senziali dell’ Astronomia . In ogni anno essa si osserva da tanti Astrono- 
mi , quanti sono gli Osscrvatorj in Europa, e nientedimeno siamo ancora 
nell'incertezza di pù secondi sulla sua vera quantità. L’ riletto della rifra- 
zione per una parte , e gli errori degli stromenti per P alita ne sono la 
principal cagione . Alcuni per ovviare a qu-sti inconvenienti si sono im- 
maginati di paragonare i lembi inferiore e superiore del Sole colle stelle, 
che sono ne’ rispettivi paralleli : ma se si rifletta , che pochissime sono 
quelle stelle, sulla declinazione delle quali non vi sia l'incertezza di parec. 
chi secondi, si converrà , che un tal metodo non può darci risultati, che 
meritino molta confidenza , e che I’ afro delle distanze dal Zenit è assai 
meno inesatto : per me almeno , che osservo con un cerchio intero , par- 
mi che ciò non possa porsi in dubbio . Debbo però confessare , che P 
errore della linea di collimazione cambia talora da un giorno all’ altro , 
anzi da un’ora all'altra, e che la variazione delle divisioni superiori non 
è. sempre la medesima colla variazione delle divisioni inferiori; principal- 
mente nelle osservazioni del Sole , sebbene lo stromento non sia imme- 
diatamente percosso dai raggi solari, dai quali ne è difeso per mezzo di 
una tela. Ma tutte queste differenze, come si possono conoscere, cosi si 
possono corregerc , onde in fine usando tutte le necessarie attenzioni si 
può giugnere a risultati , i quali non siano affetti , che dagli errori , che 
vi possono essere sull’altezza del Polo, e sulla rifrazione. Pertanto se si 
correga il primo col prendere un medio tra I’ obbliquilà , che danno gli 
Solstizi estivi , e quella , che si ha dai Solstizi iemali , non vi rimarrà , 
che il solo errore della rifrazione , il quale nel caso mio non credo , che 
possa essere maggiore di due secondi circa , nè quindi magg ore , per quan. 
to io possa giudicare , esser dovrebbe 1’ errore dell’ obbliquità , che ri- 
sulta dalle mie osservazioni . 
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Distanza media del centro del Sole dal Zenit nel Solstizio . . 61? 34'-36 ",oj 
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Distanza corretta 61. 34. 28, 35 

Latitudine della Specola 38. 6. 44, o 
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Cinque sole volte in questo mese di Dicembre mi fu concesso di os- 
servare il Sole nel suo passsaggio al Meridiano : la prima e la seconda* 
nelle due posizioni contrarie del cerchio , e le altre nella medesima , cioè 
colle divisioni rivolte all’ Oriente . I due lembi del Sole sono sempre sta. 
ti presi in contatto det filo orizzontale , e sempre ho notato oltre 1’ al- 
tezza del mercurio nel Barometro, il grado de’ due termometri, esterio- 
re ed interiore . Per ciò , che poi spetta alle quantità impiegate nel calcolo ; 
la riduzione al Solstizio è stata dedotta dalle Tavole di Mayer , ridotte a 
questo Meridiano ; la rifrazione dalle Tavole del Dottor Maschelyne , a cui 
ho applicato la correzione indicata dal Barometro , c dalla semisomma dei 

Ter- 
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Termometri ; finalmente la distanza del centro del Sole dal Zenit si è 
avuta prendendo la scmisomma delle distanze osserva e de’ due suoi lem- 
bi . Nel che si dee avvertire , che per lo più , non ho tenuto conto che 
delle sole divisioni inferiori , per essere le superiori soggette a sensibile, 
simc variazioni per la troppa vicinanza del tetto, ed ancora , perchè non 
si possono leggere , che per un lembo solamente . 
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In questo Solstizio , avendo fatte alternativamente le osservazioni nelle 
due posizioni contrarie del Cerchio, ho trasportato ciascuna di esse , per 
mezzo del moto diurno del Sole in declinazione , da un giorno nell' al- 
tro i cioè 1’ osservazione dei 14. nel giorno t6. , quella del giorno 16. 
nel giorno 17., e cosi delle altre. Ottenute per tal maniera due osserva- 
zioni per ciascun giorno , una cioè colle divisioni a Levante , e 1 ’ altra col- 
le divisioni a Ponente , la media mi ha data la distanza del centro del 
Sole dal Zenit corretta dall’ errore della linea di collimazione . Nel Solsti. 
zio d’inverno 1792. non ho potuto osservare il Sole, che una sola vol- 
ta , e questa ancora assai imperfettamente . 
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Distanza corretta 14. 38 5% o 

Latitudine della Specola 38. 6.44 o 

Obbliquità apparente 37. 48, 3 

Nutazione dell’ asse terrestre -+ 8, 5 

Obbliquità vera 13. 27. 56, 5 


Un leggiero vento di sirocco , che dominò quasi per 1 * intero mese di 
Giugno rendeva il bordo del Sole mal terminato, c tremolo. Perciò delle 
varie osservazioni , che ho fatte non ho calcolato , che quelle, che mi sono 
sembrate le migliori. Il calcolo è interamente simile al precedente; le de- 
clinazioni però non sono state rilevate dalle tavole di Mayer, ma dalle al- 
tre dell’Abbate de Lambre , la quale cosa , per altro, non cagiona, che 
la differenza di qualche decima di secondo. 

1 7 93 • 


Solfitelo il' lnvtrno . 


Anni , Mesi 
e Giorni . 

Distanta osserv. 
del centro del 
Sole dal Zenit . 

Hiduzione 
al Solstizio . 

Rifrazione . 

Distanza nel 
Solstizio • 

' 791 - 

G. M. S 

G M. S. 

M. S. 

G. M. S 

Dicembre 3 

60.18.56,27 

-M.rq. 3,65 

1.39,20 

61 34-37 ot 

5 

60 34 2 3 > 3 2 

0.58 34,20 

1.38,63 

3 Ó 1 5 

6 

60 41 27,47 

0.51.29,05 

1.39,82 

3 f V 4 

7 

60 48. 3 89 

°- 4 l 5=>.53 

1-41,30 

35 » 7 2 

y 

60.59.58,75 

o- 3 2 54> 2 5 

1.41,84 

34 8 4 


hi. 5**5 73 

0 - 2 7 - 37 »°° 

' 4 2 - 3 S 

35.'8 

1 1 

61 10. 8,50 

0.22.^6,90 

1 4 ‘»95 

37 - 4 ° 

«3 

61.18.25,92 

O I^.JOjOO 

1 - 40.75 

36,62 

H 

61.21.54,00 

O t I. 2,90 

1.40,34 

37,22 

15 

61 24.54,63 

0. 8. 3,90 

1.40,63 

39 '6 

l8 

61 31. 1,02 

0. 1.55,40 

i- 4' .33 

37.75 

*9 

61.32. 4,07 

0. 0 48,98 

1.42,9! 

35.96 

22 

<»'- 3 »- 35»35 

O. O.iyj^O 

1.42,63 

3 ’ 3 8 

23 

61.31.48,37 

0. 1. 6,20 

'• 4 2 >33 

36,90 

24 

61.30.34,8° 

0. 221, 6 

M 3»44 

40.5° 

29 

61.17.13,65 

0 15.40.12 

1.42,58 

36 35 

3 1 

61. 8.39,50 

° - 4 * 1 5 » 5 0 

1.41,60 

36,60 


Di- 
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■Disianza media del centro del Sole dal Zenit nel Solstizio . . . 61? 


Paralasse — 7 , - 0 

Distanza corretta 6t. 34. 29,20 

Latitudine della Specola 38. 6 . 44, 00 

Obbliquità apparente 23-27. 45, 20 


Nutazione dell’ asse terrestre 


Obbliquità vera 


23- 2 7- 53* 10 


Queste osservazioni sono state fatte con non ordinaria attenzione , e 
diligenza , cosi per ciò che risguarda la rettificazione del Cerchio . come per 
quanto appartiene al contratto dei due lembi del Sole col filo orizzontale , 
i quali, tranne due in tre volte, si sono sempre presi ad eguali distanze 
dal filo verticale , cioè il lembo inferiore prima del passaggio del centro 
del Sole pel medesimo , ed il Supcriore dopo . Il tempo però non è sem- 
pre stato favorevole . Nel calcolo ho dedotte le riduzioni al Solstizio dal- 
le Tavole dell’Abbate de Lambre , e la Rifrazione da quelle di Masche- 
lyne , siccome ho fatto ne' Calcoli precedenti . 


j d’Inver. 1791 23.27.53,25 

Obbliq. x'era dell' Eccl. dedotta dal Solstizio J 

/ d’ Estate 1792 23 27 56,60 

Obbliquità vera dell' Ecclittica nel 1792 23 27 55,00 

! di Estate 1793 23.27.56,1 

d'Inver. 1793 ,... 23,27.53,5 

Obbliquità vera dell' Etclittxa nel 1793 23.27.54,8 

L’ obbliquità dedotta dal Solstizio jemale 1791. è nvnore di 3",25 
dell'altra, che dà il Solstizio estivo del 1792.; e similmente 1 ’ obbliquità 
iemale del 1793- è minore di 2",6 dell’estiva dello stesso 1793. Medio 
2", 9 . Questa differenza medesima sarebbe stata di 4",5 , se nel calcolo in 
vece d’ impiegare la rifrazione stabilita dal Dottor Masehe'yne avessi im- 
piegata 1' altra , che risulta dalle prime mie osservazioni pubblicate nej 

1792., la quale a 61" dal Zenit è di 1.40", 9. La qual cosa conferme- 

rebbe il dubbio dei Ch. Sig. Ab. Chiminello , che l’ obbliquità , che danno 

gli 
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Della Specola Agronomica 

gli Solstizj jemali sia costantemente minore di 4" di quella , che risulta 
dagli estivi . Ma l’ incertezza , in cui sono , di uno in due secondi sulla la- 
titudine della mia Specola , ed alcune osservazioni , che ultimamente ho 
tentate per accertarmi della rifrazione , mi fanno piuttosto pensare , che ve- 
rificate queste due quantità , non ritroverò più alcuna differenza sensibile 
tra le due obliquità . Ma i progressi in Astronomia sono tardi , e difficili . 

equinozi osservati. 

1791. 

Equinozio di Autunno . 

Le migliori osservazioni per determinare gli Equinozi 901,0 quelle , che 
si fanno poco prima , e poco dopo del passaggio del Sole per T Equato- 
re Allora un picciolo errore sulla declinazione non può cagionare una 
grande differenza sul momento dell’ Equinozio . Cosi verso li 20. di Set- 
tembre dall’ errore di un secondo , non ne verrà , che un minuto di er- 
rore sull’ Equinozio , e verso i primi non sarà maggiore di un minuto e 
cinque secondi . Ma a distanze maggiori lo stesso errore di un secondo 
in declinazione ne potrà dar uno di più minuti sull’Equinozio. Ora seb- 
b ne le mie osservazioni , che precedono I’ Equinozio autunnale del 
1791. , e le altre, che lo seguono , non siano precisamente ne’ giorni im- 
mediati trai quali il Sole passò per 1 ’ Equatore , nientedimeno non ne so. 
no talmente lontane , che possa temersi che l’ errore delle medesime sia 
per cagionare sui risultati una differenza molto maggiore, di quella vi 
produrrebbe lo stesso errore , se le osservazioni si fossero fatte ne’ tempi 
descritti . E poiché sono esse in numero sufficiente , se si ridurranno tut- 
te , siccome ho praticato , ad una epoca medesima , cioè al giorno in cuj 
cadde E Equinozio , quelle di Settembre ; ed al seguente le altre di Otto- 
bre, il risultato medio , che quindi si avrà , sarà a un di presso lo stesso 
con quello , che si sarebbe trovato colle sole osservazioni dei 22. e 23. 

Nella tavola, che siegue si contengono tutte le osservazioni fatte ne 
mesi «li Settembre, e di Ottobre del 1791, cioè nella seconda colonna le 
disianze dal Zenit, corrette dall’errore della deviazione, dal semidiametro 
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del filo , c ridotte al centro per mezzo del semidiametro , che ho preso 
dall’Almanacco nautico, avvertendo però di diminuirlo di i",5 , sccon. 
do le ultime osservazioni del Dottor Maschelyne ; nella terza la rifrazio- 
ne meno la paralasse , e nella quarta la distanza del centro del Sole dal 
Zenit ridotta al mezzodì dei 22. Settembre . 


Anni , Mesi 
e Giorni . 

Distanza del 
centro del Sole 
dal Zenit . 

Rifrazione 
meno la 
Paralassc . 

Distanza del Sole 
dal Zenit ridotta a) 
mezzodi dei 22. 
Settembre . 

• 79 1 - 

G. M. S. 

M.S. 

G. M. S. 

Settembre 3 

3 °* 3 5 * 9.4 

0.26,9 

37 - 56 - 5 G 5 

4 

30.57.18,2 

27,2 

5 '.8 

5 

3 1 -> 9 - 35 *'» 

a 7.7 

54.6 

6 

3 ' - 4 '-56,5 

28,1 

54.3 

9 

3 2 - 493 S .5 

29.4 

5°.9 

>3 

34 - 21 - 3.3 

31,2 

5 2 >5 

Ottobre 4 

42.30.45,5 

43.2 

51.2 

8 

44 - 3 - 1.° 

45.6 

5 '. 6 


Media tra le distanze , che precedono l’ Equinozio , e le altre 

che lo seguono 

Altezza del Polo 


V- 

38. 6. 44, 00 


Distanza del Sole dall’ Equatore a mezzodì dei 22. Settembre o. 15. 51, 75 
Tempo impiegato dal Sole a percorrere la distanza 

suddetta i6‘ J5'.24" 

Equazione del tempo — 7. 38 

Tempo medio dell’ Equinozio Autunnale del 1791- 


li 22. Settembre 


a 16. 7. 46 


N 


, 79 a - 
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Equineyo di Primavera. 


Nell’ intero mese di Marzo 1792. non più di sei volte mi fu pcrmes. 
so di osservare il Sole; cioè li 6 . io. 17. 18. 19. 20. E poiché tra li 
19. e 20. passò esso per 1’ Equatore , non mi servirò, che delle osserva- 
zioni fatte in questi due giorni per determinare il momento dell’ Equino- 
zio , che cosi non dipenderà in verun modo dalle tavole , ma dalle sole 
osservazioni . 


19. Marzo . Dist. osservata del centro del Sole dal Zenit . . . 381 i6'.I2",5 

Paralasse — 5, 2 

Rifrazione —v 44, o 

Distanza vera 38. 16. 51, 3 

Latitudine dell’ Osservatorio 38. 6.44,0 

Dcclinaz. Australe del Sole li 19. Marzo a Mezzodì vero .... o. io. 7,3 


20. Marzo . Distanza osserv. del centro del Sole dal Zenit . . . 37? 52'.3i",5 

Paralasse — 

Rifrazione 7 

Distanza vera 37, JOj 0 

Latitudine dell’ Osservatorio g. ^ 0 

Declinazione Boreale del Sole li 20. Marzo a Mezzodì vero ... o. 13. 34, o 

Per la prima ] { io 1 : i5'.25",oj 

osserv. >cade l’Equinozio nel di 19. a ] >T. v. 

Per la seconda J /io. 15. 7,0 j 

Medio 19. 10. 15. 16, o 

Equazione del Tempo -4-7. 36, o 

1792. Equinozio di Primavera li 19. Marzo ... a io, 22. 52, o T. m. 


Distanza vera ....... 

Latitudine dell’ Osservatorio 
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1792. 

Equinozio di Autunno . 

I. 

si* Settembre . Dist. osscrv. del centro del Sole dal Zenit . . . 37? 44’.30 ',io 

Paralasse _ 3*20 

Rifrazione .... 1 -4- 40, 80 

Distanza vera 37. 45. 5, j 

Latitudine dell’Osservatorio 38. 6. 44, o 

Declinaz. Boreale del Sole li ai. Settembre a mezzodì vero . . . o. ai. 38, 3 

II. 

22. Settembre . Distanza del centro del Sole dal Zenit 38? 7. 55, 5 

Paralasse _ j )3 

Rifrazione -4.41, 5 

Distanza vera 38 8. 31, g 

Latitudine dell’ Osservatorio ^g. 6 . 44. o 

Declin. Australe del Sole li 22. Settembre a mezzodì vero ... 1.47,8 

Per la prima 1 t sa» 9'.42",o 

osscrv- > cade l’ Equinozio nel di 2 1. a ! 

Per la seconda J / 2 2. 9.40,0 

Medio 9 4i,oT.v. 

Equazione del tempo _ -7.38,0 

1792. Equinozio di Autunno li 21. Settembre a 22. 2. 3, oT.med. 

1 793 * 


Equinozio di Autunno . 

22. Settembre . Distanza osserv. del centro del Sole dal Zenit 38? 2'.i8",fi5 


Paralasse _ 5, 20 

Rifrazione .... ••••.•• — u 40, 20 

Distanza vera 38. 2. 53, 65 

Latitudine dell’ Osservatorio 38. 6. 44, 00 


Declin. Australe del Sole li 22. Settembre a mezzodì vero . . o. 3. 50, 35 

L’Equi* 
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L’Equinozio fu quindi il di 22. di Settembre a 3 h - 5 Ó'-i 4 " di Tempo 
«ero , e 3^ .48' 36” di Tempo medio . 


DIAMETRI DEL SOLE 

Offerenti . 

Tra gli altri vantaggi , thè presenta la costruzione dei Cerchio di 
quest’ Osservatorio , vi è quello ancora , che nel passaggio degli astri al 
Meridiano , quante volte hanno essi un diametro sensibile , se ne pos- 
sono con molta facilità, e precisione osservare i loro lembi superiore , 
ed inferiore . Il che avendo io particolarmente praticato nella maggior 
parte delle osservazioni del Sole , non ho voluto trascurare di dedurne 
il suo diametro . E siccome da una sola niente potrebbe conchiudersi , 
ho ridotte quelle , che sono state fatte entro un certo periodo di tem. 
po , ad una epoca medesima , per quindi prenderne il medio : così le 
osservazioni equinoziali si sono ridotte al mezzodì del giorno , in cui il 
Sole fu nella sua distanza media dalla terra ; le solstiziali estive a quel- 
lo , in cui fu nell’ Apogeo , e le solstiziali jemali all’ altro , in cui fu nel 
Perigeo . I due lembi del Sole sono sempre stati osservati in contatto 
del filo orizzontale , tranne qualche rara volta , che non avendo po- 
tuto prendere il primo lembo esattamente in contatto , ho procurato di 
osservare anche il secondo alla medesima distanza . Quindi ad avere il 
diametro del Sole , dalla differenza delle distanze dal Zenit de’ due suoi 
lembi, superiore cioè, ed inferiore, sottraggo la differenza di rifrazione, 
vi applico la riduzione all’ epoca , di cui si tratta , ed in fine vi sot- 
traggo il diametro del filo orizzontale ; il quale non è il medesimo per 
tutte le osservazioni: ma di 9" per le jemali 1791.; e di 6" per le al- 
tre , che seguono . Il diametro di questo secondo filo 1 ’ ho misurato re- 
plicatamete più e più volte , ed i valori sono sempre stati tra V',5 e 
<5",5 . Si noti ancora, che nel prendere la differenza delle distanze de’ due 
lembi non faccio alcun caso delle divisioni superiori del Cerchio , ma del- 
le inferiori solamente . 


Pia- 
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Diametri ilei Sole nel Perigeo . 


Anni • Meli 
e Giorni . 

Dift.de '-le di- 
nari. de'lerw- 
bi Hip ed wf. 
del Sole 
dal Zenit . 

Diffe'enu 

di 

Rifcuione . 

Riduiione 

>1 

Perigeo . 

Dift. della di*. 
de'Jembi >up.ed 
isf.del Sole mi. 
al Perigeo . 


1791. 

M. S. 

S. 

S. 

M. S. 

Dicembre 7 

3 M 4 >° 

— 2,06 

-+• 2,60 

32 - 44>54 


8 

32.42,° 

2,04 

• 2,40 

32.42,36 

Medio .... 32.42,82 

>4 

3 2 - 42,5 

2,12 

1,24 

32.41,62 

Diam. filo or. — 9,00 

18 

32-43,5 

2,15 

0,66 

32.42,01 

Diam.Sole . . 32.33,82 

20 

32 - 45,4 

2,18 

°, 3 2 

32 - 43,54 


> 793 - 






Dicembre 3 

32-39,2 

- 2»°4 

-4 3 > 6G 

32.40,82 


5 

32-40,5 

2,05 

3 - 3 ° 

4 ',75 


7 

32 - 4°,5 

2,06 

2,60 

4 i ,°4 


9 

32.42,0 

2,07 

2,20 

42,13 


lo 

3 2 - 38,5 

2,09 

2,00 

38 . 4 > 


1 1 

32 - 39,5 

2,10 

1,80 

39 , 2 ° 


*3 

32.42,0 

2,12 

I»40 

4 .,28 

Medio .... 32.40,88 

*5 

32 - 44,3 

2,13 

1,08 

43,25 

Diam. filo or. — 6,00 

16 

32 - 42,3 

2,14 

0,92 

41 * 0 ° 

Diam.Sole . . 32.34,88 

*7 

3 2 - 4°*5 

2,14 

0,84 

39 - 2 ° 


*9 

32.42.7 

2,«5 

0,40 

4°, 95 


20 

32 - 45,3 

2 ,' 5 

°,3 « 

43-47 


2 3 

32 - 43 ,° 

2,15 

0,17 

41,02 


2Ó 

32 - 4>,5 

2,14 

0,10 

39,46 



32-42,5 

2)10 

0,00 

40,40 



O 


Dia - 
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Diametri del Sole nelle diffonde medie . 


Anni , Mcfi 
• Giorni. 

D, li. Itile di. 
tean. de' lem 
bi |up.rd inf 
del Sole 
dal Zenit . 

Differenza 

di 

Rifrazione . 

Ridoii. mo 
alla dmanta 
media. 

■ Ditfer de' lembi 
| auper ed infer 
del Sole ridotta 
alle diu medie 
dalla Terra . 


1793. 

M. S. 

s. 

S. 

M. S. 

1 

32.27.0 
32.27,2 

33.26.0 

32.20.0 
32.20,4 

32.21.0 

— 0,92 
0,82 
o,S 1 
0,80 
o .79 
0,76 

-13,10 
10,82 
7,02 
6,48 
5,9 6 
5 - 4 ° 

32.12,98 

3 * r 5 > 5 6 

3 2>l8 ,'7 

32.12,72 

3 2>I 3»55 

32.14,84 

Medio . . , .32.14,65 
Diam. filo or. — 9,00 

Diam.Sole . .32. 5,65 

1792. 

Settembre 9 

10 

1 1 
13 
>4 
>5 

16 

1 7 

21 

22 

23 

3 '- 5 8 , 8 
32.00,0 
32. 1,0 
32. 1,0 
32. 1,2 
32. 5,0 
32. 4 , 3 . 
32. 7,0 
32 - 3 > 2 
32. 2,0 
32. 8,0 

“ 0,70 
0,70 
0,71 
0,72 
°>73 
0.74 
°,74 
°,74 
0,79 
0.79 
0,80 

-1-1 1,60 
11,10 
10,60 

9.60 
9 >'° 

8.60 
8,10 

7.60 

5 . 6 0 
5.'o 

4. 4 

3 2 - 9,70 
32. 9,40 
32.10.80 
32. 9,88 

3 2 - 9’57 
32.12,86 
3 2 11,36 
32 13,86 
3 2 - 7,8 « 
32. 6,31 
32.1 1,60 

Medio . . . .32.10, 3 
Diam. filo or. — 6, 0 

Diam.Sole . . 32. 4, 3 

* 793 - 

Settembre 7 
8 
9 

IO 

12 

*3 

*5 

16 

20 

21 

22 

32.00,0 
32. 1,0 
32. 0,0 
3 2 * 4 .o 

3 1. r 8 ,o 

3 1 - S 9 »° 
3 2 ' *,2 

3 2, 0,5 
3 1 - 59,3 

3 2 - 5»o 
3 2 - 7 > 8 

— 0,68 
0,68 
0,70 
0,70 
0,72 
0,72 

°>73 

0,76 

0,78 

0,78 

°>79 

-+13,20 

* 3 , 3 ° 
1 1,80 
M,30 
10,30 
9,40 

8.80 
8,30 

6 . 3 ° 

5.80 
5 . 3 oj 

32.1 2,52 
32 13,62 
32.11,10 
3 2 * 4 > 6 ° 
3 2 - 7 > 6 8 
32. 8,68 
32. 9,27 
32. 8,04 
32. 5,82 
32. 10,02 
32.1 2,29 

Medio .... 32.10,45 
Diam. filo or. — 6, 0 

Diam.Sole . . 32. 4,45 
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Diametri elei Sole nell’ Apogeo . 


Anni , Meli 
« Giorni. 

Diti delle di- 
stili de’ lem 
bi iup ed mi. 
del Sole 
dii Zenit . 

Di Itererai 
di 

Riiuiione . 

Ridutione 

«ir 

Allo 6 co. 

179 2. 

M. S. 

S. 

s. 

Giugno io 

31.46,0 

- °.53 

— 1,80 

*4 

3 '-3 7.7 

°>53 

1,00 

ió 

3 1 -4 ' >3 

°.53 

0,78 

>7 

3 1 -3 7.o 

°’53 

0,64 

18 

3«-35.9 

°’53 

°.53 

>9 

3 1 * 3 4 »3 

°>53 

0,40 

20 

3 ‘-35, 0 

o.53 

°>33 

21 

3 1 -33.0 

°>53 

0,22 

22 

3 1 -3 9.9 

o.53 

°>»5 

=4 

3 r -37> 0 
31.38,0 

°>53 

0,04 

2Ó 

o.53 

0, 0 

. >793- 
Giugno io 

3 1 - 4 °> 5 

o.53 

1,80 

1 1 

37.7 

o-5i 

1,60 

>3 

39.° 

o.53 

1,20 

*4 

3 3 .5 

°>53 

1,06 

20 

3 6 ,7 

o.53 

o,33 

22 

3 8 ,o 

o.53 

0,15 

2 3 

37.5 

0.53 

0,01 

2Ó 

4°>5 

o.53 

. . . 

2 7 

39.o 

o.53 

. . . 

28 

39-3 

°>53 

. . . 

29 

40,0 

°.53 

. • . 

3° 

39.° 

o.53 



D.H de'due lem 
bt super, ed m. 
fer.del Sole ri- 
dotti ili' A pò. 

*e®. 


M. S. 

3 1 -4 3’67 
3>-3 6 .'7 

3 1.40,00 

3 1 '35» s 3 
3 '•34» 8 4 
3»-33,3 8 
3 I -34» I 4 
3 1 3 2 , 2 5 

2 1.70,22 

3'-3 ó >43 
3» -3 7,47 

Medio . . . .31.36,63 
Diam. filo or. — 6,00 

Diam.Sole . .31.30,63 

3'-3 8 .i3 

35.57 

37,*7 

3<5,94 

35>84 

37,32 

36. 8 5 

39,93 

3 8 .46 
3 8 .77 

39.47 

38.47 

Medio . . . .3t.37.75 
Diam. filo or. — 6,00 

Diam.Sole . .3t.3t.75 


Riducendo tutti questi diametri all'Apogeo il medio sari . . . 3t'-32"^j 
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DELLA 

SPECOLA ASTRONOMICA 

DE' REGJ STUDJ DI PALERMO 

LIBRO V. PARTE III. 


OSSERVAZIONI DEI PIANETI. 

L E osservazioni , hcc passo ad esporre sono state fatte nel corso de. 
gli anni 1791.» 1792. , « 1793- E sebbene alcune di esse, cioè 
le distanze dal Zenit, osservate nel 1791. , e parte del 1792. sia- 
no già state pubblicate nel terzo libro di quest’ opera , non sarà tuttavol- 
ta fuori di proposito di qui replicarle ; per unirle e colle altre , che os- 
servai dopo sino a tutto Dicembre 1793. , e co’ rispettivi passaggi al Me- 
ridiano . In tal maniera si avranno tutte insieme raccolte , ed insieme si 
avrà quanto è necessario pel loro calcolo , da cui saranno accompagnate . 
Le distanze dal Zenit sono state prese col cerchio, cd i passaggi al Me- 
ridiano collo stromento a tal genere d’ osservazioni particolarmente desti- 
nato . Non è già , che col Cerchio non prenda e noti , oltre le distanze , 
i passaggi ancora ; ma il fermaglio , che tiene questo stromento nel Meri- 
diano talora alquanto si rallenta , ed innoltre il suo telescopio non ha , 
che un solo filo verticale nel foco, ed un ingrandimento, che non pas- 
sa le 40. volte ; pel contrario lo stromento de’ passaggi ed è stabile , ed 
è armato di cinque fili verticali con una forza amplificativa , che giunge 
ad 80. volte . Per le quali cose preferisco sempre questi passaggi agli al- 
tri osservati col cerchio ; dei quali non soglio mai valermi , se non che al- 
lora quando, per qualche accidente, mancano i primi. Le osservazioni 
allo stromento de’ passaggi sono dell’ Assistente D. Niccolò Carioti . 

Da principio darò pertanto queste varie osservazioni , cioè quelle al 
Cerchio, e le altre allo stromento de’ passaggi , siccome si trovano ne» 

Cior- 
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Giornali .della Specola , non altrimenti , che si è fatto per le osservazioni 
del Sole . Come però le distanze dal 2 enit sono affette dall’ errore della 
linea di collimazione, il quale non è sempre il medesimo, per non csr 
sere nella necessità di continuamente replicarlo, e per togliere insieme ogni 
incertezza , che potesse nascere sulla vera posizione del Cerchio , riporte- 
rò prima le disranze osservate alle due divisioni , inferiore cioè , e supe- 
riore , indi in una colonna distinta , la media , corretta dall' errore della 
linea di collimazione . Ma lo stromcnto de’ passaggi , rettificato sulla mi- 
ra , ha esso pure il suo errore , deviando a ponente . Quest’ erro- 

re , che per le ragioni altrove accennate , non mi è parso di dover cor- 
reggere , 1’ ho più volte e in diversi tempi esaminato , e colle stelle cir- 
compolari , e con alcune delle trentadue del Dottor Masltelyne , ed il me- 
dio è sempre stato tra o",3 e o",5 ; onde ho ritenuta la deviazione o",qq 
da principio stabilita (vedi lib 2. pag. 48 ) ; della quale è perciò ne- 
cessario correggere tutti i passaggi osservati . E ciò si farà con molta fa- 
cilità e speditezza per mezzo della tavola , che riporterò più sotto , nel- 
la quale a ciascun grado di declinazione vi corrispondo un numero , con 
cui moltiplicando o",44 , si ha la quantità da aggiungersi o sottrarsi dal 
passaggio osservato per ridurlo al Meridiano . Gl' indicati numeri della 
tavola sono = Sen. altezza del Polo -+ cos. altezza del Polo X fan. decli- 
nazione dell’ astro osservato . Il segno — è per le declinazioni Boreali , 
ed il -t- per le Australi . 

Priora di passar oltre debbo avvertire un’ altra cosa toccante il Ter- 
mometro , Dal principio delle mie osservazioni sino all’anno 1793. non 
feci mai uso , che di due soli termometri , uno cioè esteriore esposto all’ 
aria aperta , c l’ altro interiore , collocato in poca distanza dal Cerchio • 
Avendo però cominciato a dubitare , se la semisomma de’ due sumentovati 
termometri indicasse realmente la temperatura dello strato d’ aria contiguo 
ai:a lente oggettiva, dal quale dipende la vera quantità della rifrazione, 
mi venne in animo di valermi di un terzo termometro , che chiamo at- 
taccato , e appendo all' estremità della lente oggettiva . Vidi pertanto , 
che nelle osservazioni , che si fanno in tempo di notte , il più delle vol- 
te , il grado indicato dal termometro attaccato è prossimamente uguale al. 
la semisomma degli altri due ; ma in quelle , che si fanno in tempo di 
giorno , è sempre maggiore , particolarmente quando il Sole è sull’ Oriz- 
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zente . Ho attentamente cercato onde ciò avvenisse, e mi sono accertato, 
che è cagionato dalla azione continua del Sole sul tetto, il quale essendo 
coperto di rame , talmente si riscalda , che il calore , non solo si comuni- 
tà alla parte interiore del medesimo , ma si diffonde sino alle divisioni su* 
periori del Cerchio, e fa quindi salire il mercurio del Termometro attaccato, 
che è ad esse assai vicino . Il Termometro pertanto non indica realmente 
la temperatura dell’aria contigua alla lente oggettiva, ma quello della parte 
interiore del tetto: poiché l'aria contigua alla lente oggettiva rinovando- 
si ad ogni istante pel successivo afflusso dell’ esteriore nell’ interno della 
Camera , non può essere affetta , che in una picciolissima parte dal calore 
del tetto; e pel contrario, il termometro rimanendo per più minuti espo- 
sto all’ azione del medesimo dee indicarne tutta la quantità . Sembra quin- 
di , che la correzione da farsi alle rifrazioni medie non debba dipendere , 
che dalla semisomma de’ due termometri esteriore , ed interiore , o alla più 
dal medio di tutti c tre . Nelle osservazioni però del Sole non ha affatto 
luogo questo terzo termometro , come quelle, nelle quali, essendo il ter- 
mometro investito dai raggi solari, ai quali l’aria dà libero passaggio, ed 
esso riceve e trattiene, indica l’altezza del Sole medesimo, e non la tem- 
peratura dell’ aria contigua alla lente oggettiva . Per questa ragione , seb- 
bene ne' solstizi d e ' 1 793- abbia sempre notato il grado di calore indica- 
to dai tre descritti termometri, nel calcolo però non ho tenuto conto, 
che dell’ esteriore , ed interiore , e questi due solamente ho riportati . Ma 
nelle osservazioni de’ Pianeti , e delle stelle potrebbe il terzo termometro 
ancora riuscire di qualche vantaggio , e perciò non lascerò di notarlo , sem- 
pre- che sarà stato osservato . 


TA- 
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tavola 

De fattori coi quali dee fi moltiplicare la deviazione dello ftromento de' paraggi 
per avere la correzione de' pafjaggi offervati • 

argomento. 

\ 

Declinazione dell' aftro enervato . 
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Premesse queste cose darò separatamente le osservazioni di ciascun 
Pianeta colle A.R. , Declinazioni, Longitudini, e Latitudini, che ne ri- 
sultano, e loro differenza colle tavole: nel che, per Mercurio, Venere , 
Giove , Marte , e Saturno impiegherò quelle , che sono inserite nella ter- 
za edizione dell’ Astronomia del Sig. De La Lande : per Hcrschel però mi 

varrò delle altre pubblicate dal Ch. Sig. Oriani (a ) , le quali sono per tal 

modo ordinate , e disposte , che con un calcolo assai breve dalle differen- 
ze osservate , si possono immediatamente dedurre le correzioni degli ele- 

menti dell’Orbita, vantaggio grandissimo e non ad altre tavole comune. 

Nel calcolo dell’ Ascensione retta sono sempre partito dalle stelle , le 
di cui ascensioni rette medie sono state determinate dai Signori Maskcly- 
ne , De Lambre , o Zach ; ed in quello della Declinazione non ho im- 
piegata , che la sola latitudine della Specola ; sulla quale , per quanto io 
possa giudicare , non vi essendo un errore , che passi uno o due secon. 
di, pare, che le declinazioni, che se ne deducono, debbano essere as- 
sai più esatte , che non si possano sperare da qualsisia stella . 

Per la riduzione poi delle longitudini , e latitudini osservate in lon- 
gitudini , e latitudini vere mi sono servito delle tavole d’ Aberrazione , 
che il Signor de Lambre ha pubblicate nella Connossnnce tles temps pour 
V annie t^pq. Le osservazioni un po' dubbie sono segnate con due punti . 

OJfervayoni di Mercurio . 

I venti frequentissimi , le nuvole , che spesso sul mezzodì s’ innalza- 
no dalla parte del Sud , e I’ aria il più delle volte torbida , e nebbiosa , 
rendono in questo clima, non altrimenti, che nelle regioni più settentrio- 
nali , difficili le osservazioni di Mercurio . Non è mai possibile di vede- 
re quest’ astro , che verso le sue massime digressioni , ed in queste anco- 
ra non si osserva , che debolissimo , e «otto la forma di una tremola leg. 
gerissima nuvoletta . 


(o) Epheroorides Astronomie* anni t?93. ad Meridiaoum Mediolanensem mpputaut. 
pag. io. 
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OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 

I. 

Dì flange dal Zenit ojfervate net Meridiano . 
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OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 

I. 

Diftani e dal Zenit offervate nel Meridiano . 
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OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
II. 

Pajjaggi al Meridiano . 
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OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
II. 


Pa (faggi al Meridiano. 
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3-, 8,8 

e Nuvole 




. . . 

°. J. 26,3 

,8.* 



S 

*794. 

4 Occ. 

4 . 37,4 

*»o 

3-32,4 

,9,8 



Genti, t 

p Lembo? 

1 Or. 






< 5 . 50,0 

22,4 

*-*4,* 

27,3 




g Centro 

.6.49.3 

16,8 

*•27. 43,8 

tl,0 

28 . 38,3 



« Cigno 

*0.21,* 

J7,t 

*•**•32 , 3 

8.. 

*2*43,4 : 



^ Occ. 

**•*7,2 

24,7 

23, «.,=,4 

20, I 

,7-47,6 


Giug. io 

*5 Lembo 

(Or. 







0 . 4,4 

37, * 

23-*9. 9,* 

42,0 

,8.14.4 


d to 

g Centro 

22.13,1 

39,7 

22 . 23 . y,9 

32,8 

23 . * 9, 2 



Capra 

37.M.I 

, 0 , s 

23 . 38 . 26,6 

3,4 

39 . 39,6 



Rigel 

4o.4*,3 

11,9 

2J.4t.37, 6 

3,r : 

42 . 23,7 

( 


(Occ. 

fó. 8,0 

3 *»* 

23-*7. 3,o 

3*. * 

, 7-,8,S 


d t. 

*3 Lembo? 







1 Or. 


48,0 

23 .y 9 . 20 s 3 

*3.3 

,8.24,7 


- 5 ; Agost. 3 

Capra 

3.t8.8 

**,4 

20 . 4 . 31,6 

7,7 

*•44,0 



Rigel 

6,jo,8 

«*,* 

20 . 7.41,7 

7,4 

8-33, t 



i Occ. 

o.*3,7 

20,2 

0 . 1 . 46 ,, 

*3,4 

«•39,* 


Ì « 

Lembo? 






(Or. 

4-, ',3 

2*,6 

0 . 3.jS,8 

32,3 

3. ,.8 



g Centro 

29. 7,« 

32,8 

t. 29 ., 6,7 

24,4 

30. *0,3 


n» 4 

Capra 

J'9.20,2 

*4,8 

20 . 0 . 33,1 

9, * 

■•4f,8 

Nuvole 
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OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
II. 

PaJJogp ni Meridiano . 


Anni , Mdi 
c Giorni . 

S'nnji , e Carnieri di 
Mcrcurioj del Sole , e 
delle Stelle . 

Fili del Micrometro. 


1. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 

* 792 . 

M. S. 

s. 

0. M- S. 

s. 

M. S. 



t occ. 

o. 4*,9 


0. 1.39,2 

5 ,« 

2.32,1 


?> Agost. * 

Lembo : 









( or. 

4 - 4 S> 8 

* 7 ,S 

0. 3. *1,0 

24, 6 

2 .* 7,9 


(T 

*9 

Capra 

2 7 -* 2,2 

23, f 

19.29. 4, 4 

4 *» 4 

30 . 17,3 




Rigel 

3 '. 24.4 

49,9 

» 9 - 32 .t *,7 

4 t ,4 

33 . 6,8 




\ OCC. 

$ 9 - 3 ;»o 


0. 0.29, 1 

**,4 

«.21,* 


& 

*3 

fy Lembo < 









(or. 

3.321* 

6 , 0 

0. 2.39,8 

* 3,7 

1.47.4 




? Centro 

3 ».lSA 

4 », * 

1.39. 6,4 

3*, 7 

39 -* 7,3 



1 3 

Sirio 

JS 34.7 

3 ,o 

20.y9.29,* 

SS. 8 

0 . 22,3 




i occ. 

* 9 - 24 ,7 

* 3 , 9 . 

0. 0.17,2 

43.2 

t. 9,3 


< 3 * 

*4 

Lembo \ 









(or. 

3 - 19,7 

* 3,3 

0. 2 . 27,4 

f , 3 

«3*ì4 




£ Centro 

3 «- 3*,9 

2.4 

1 . 39 - 27.7 

* 3,3 

40.18,* 


> 1 ■ 

»* 

Capra 

16. 0,4 

36, a 

19.17.12,* 

48,6 

* 8 . 24,4 




Rigel 

19 - 32,3 

58,2 

19.20.23, * 

49, 1 

2*. 14,7 




t oce. 

58.57,7 

23,* 

O.J9-* 0, 1 

« 4 , 2 

o. 4»,9 

/Molto Tre' 


Xft 

Lembo < 









(or. 


26, 0 

0. 2. 0,3 

34,2 

». 7,8 

1 



$ Centro 

38.54,3 

* 9,7 

1 . 39 . 4*. 2 

lo, 6 

49.35.8 




( occ. 

55.43,7 

ro, 2 

0. *9. 3*»2 

2.3 

0.28,4 


« 

1? 

Lembo 









(or. 

2.38,6 

12,2 

0. i.4*, 8 

20,0 

0.53,8 




g Centro 

38.51.4 

* 6,7 

* . 39 . 42,2 

7.8 

40.32,9 




La Spica 

22 . 5«>7 

22, J 

3.24.48,2 

* 4,0 

2 * - 39 , J 



R 
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Della Specola Agronomica 


OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
II. 

Paraggi al Meridiano . 


Anni , Mei! 

Nomi , 0 Cantieri di 






Mercurio , del Sol* , e 









1. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 


*792. 


M. S. 

s. 

0 . M. S. 

S. 

M. S. 


Agosr. is 

( Occ. 

*8.28,7 

*4,8 

23. *9.20, 7 

46, e 

0.12,4 


Lembo l 


) Tremolo 


( Or. 

2.22,4 

yi 5,7 

0. 1.33,6 

4,* 

0.38,7 

£ 20 

(Occ. 

Lembo? 


21,6 

23-S8.47, 7 

14,2 

f 9.39,9 

1 


(Or. 

>■49,8 

23» 7 

o.*7,* 

31,6 

0. *,* 

^ Nuvole 


% Centro 


. . . 

1.38.35,* 

«,7 

39.27,3 


Arturo 


ri, 6 

4. 4-39,2 

6, 1 

*.33, a 

1 

O * ao 

Procione 

23. 8.4 

33,9 

2i. 24. *9,4 

24,7 

24.*o,a 


O * 21 

tOcc. 
O Lembo ] 

I Or. 

J7-38.7 

4,2 

03*8.30, 3 

*6, 2 




1.3*, 4 

S >6 

0. 0.34,* 

*3, 9 

*9.47,8 



5 Centro 

37. 4»4 


I. • • • 

20, 4 

3 8.4*, 6 



Arturo 

*9. 4* .« 

*2,7 

4. 0.39,4 

6,8 

*-33>* 


51 22 

tOcc. 
g Lembo; 

(Or. 

*7.20.3 

1.12,8 

46.2 

47.3 

23. *8. 12, r 
0. 0.21,2 

37,9 

**,3 

*9. 3,6 
f 9»29»4 


J/. 22 

a Orione 

80 . *8,3 

23,7 

«9-31.49.3 

14.8 

32.40,* 



Si rio 

22.fl,f 

■ 7,8 

20.25.44,1 

io, 6 

24.38,9 



(Occ. 
Q Lembo? 

* 7 . r .2 

27,0 

23 f 7 .* 2,8 

16,8 

*8.44,* 



|0e. 

©•* 3,7 

23, I 

0. 0. t,9 

*8,3 

5 * 9 . *o ,4 



$ Centro 

35.10,8 

S<5.5* 

1.36. r,6 

26, 7 

36. *2, 2 


S 23 

Sirio 

*8.yi,4 

18, 1 

20.19.44,4 

H,o 

20.37, a 


¥ 24 

f Occ. 
Q Lembo? 

* 8 . 47,7 

7,6 

23.f7.33i3 

*9.2 

*8.24,9 



ì Or. 

0.33,8 

8,2 

23.J’9.42,4 

16, 5 

*8. *0,7 
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OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
II. 

Pajjfaggi al Meridiano . 


Anni , Meli 
• Giorni . 

Nomi , 0 Caratteri di 
Mercurio, del Sole , e 
delle Stelle. 

Fili del Micrometro. 


I. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 

* 792 . 

M. S. 

s. 

0 . M. S. 

s. 

M. S. 

? Agost. 24 

4 Centro 

3j-r«.r 

22,4 

1.34.47,8 

f 3 « 3 

35-38,5 



La Spica 


29,3 

n.flS.rr.I: 

20,7 

57 . 46,1 


ir 24 

Procione 

24.IO,f 

36,2 

21. i. f ,4 

26 , 6 

8-52,3 



1 oc c. 


47.0 

23-57. *3, 3 

39,2 

58. 5,o 


ir 25 

Lembo > 








\or. 

0.13,6 

48 , t 

2359 . 22,0 

56,4 

58 . 30,5 



4 Centro 

sa. 31,6 

57, 2 

1.33.22,7 

47,8 

34. *3, « 



La Spica 



22.52. . . 

29,9 

53.46,6 


0 =j 

Sirio 

«0.52.4 

* 9,1 

20.1r.45, 3 

ir, 6 

12.38,1 



Procione 

8. *o ,9 

36,4 

2T. 4. 2,r 

27,5 




] occ. 

5< S. r.3 

27,2 

= 3 . 74 . 53, 0 

(8, 8 

57.44,9 


2* 

O Lembo > 








U- 

59 . 53 .S 

27, P 

=3.59. 1,8 

36,2 

58.10,2 



5 / Centro 

30 . 54,4 

*9,7 

*. 3 r- 45,4 

r °,5 

82 - 35,7 


2 26 

•“irio 

6.54,1 

20,7 

20. 7 . 47.2 

*3,4 

8 . 39,6 



Procione 



20. 0. 3,3 

29.2 

o.54,5 



ì occ. 

55- 42.3 

8,1 

23.56.33,9 

59,7 

57.25,3 


d 27 

Lembo > 








3 or. 

59 - 34 ,* 

8,4 

,3.58.42,4 

* 6 , 9 

57 . 5 *,= 



ì oc c. 

48.46,6 

12 , O 

23.49.37,4 

2,7 

50.28,3 


jf Seti. 17 

^ Lembo > 








3 oc. 

52.36 « : 

11,1 

,3.51.45,8 


50.54 .7 


? 27 

Regolo 



21.26. 4,6 

30,2 

2 6 . 561 * 

( Nuvole 


¥ Centro 


34.7 

22.50. 0,2 

25,6 

50 . 5 *»® 

5 
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Della Specola AUronomica 


OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
II. 

Paraggi al Meridiano . 


Anni , Veli 
e Ci>r«i . 

Nomi , o Caratteri di 
Mercurio . del sole , « 
delle Velie. 

Fili del M icrr metro . 


I. 

11 . 

Meridiano 

VI. 

V. 

*792. 

M. S. 

s. 

0. M, S. 

s. 

M. S. 


ÌOCC. 

48 . 22,6 

43,3 

23-49.*3.7 

39, * 

yo. 4,2 

1 

S Seti. £8 

Q Lembo > 






> Tremolo 


Sor. 

* 2 . 12 ,* 

47,0 

23 . Jf . 22,1 

76,4 

* 0 . 31,3 

S 


2 oc c. 

fi. 22, 3 

49,9 

23 .y 2 . 17 >, 

44,*: 

* 3 . « 2,7 


(T Die. 13 

Lembo > 








5 or. 


«,r 


12, 0 

* 3 . 44,0 



ì occ. 


• • . 


12, I 

* 340,0 


cr* *i 

Lembo > 








5 or. 

S«. ,,9 

34,4 

23 . ff. 8,8 

39,* 

* 4 . 11,7 



a Lira 

*. 9,4 

4*. 9 

«. 6.14,3 

46,7 

7 . * 9,0 



g Centro 

19. 6,f 

33,6 

1.20. 1,9 

30,2 

20 . * 7 , 4 



1 occ. 

*3-49,* 

16 , 8 

23 *4-44,2 


**.39,9 


* ■» 

fy Lembo > 




M 




)or. 

58 . ..7 : 

34,2 

23.*7. 6,8 


56 . 11,3 



et Lini 

49.29.1 


o.jo.33,9 

E 

51 - 39,8 



g Centro 

23.34,4 

2,3 


fS,2 

2 *. 2*, 7 : 


*793. 








cr*GenD.ar 

Antares 

*o.37,J 

y.7 

20 . 17 , 33.8 

2, 2 

12 . 30,2 



g Centro 

a 4.59,9 

27,4 

22 . 29 .^ 4,6 

22,| 

30.49,3 



I occ. 

I 3.22,7 

49,9 

0.14.17,0 

44, 2 

i*.io,6 


cr* £2 

fì Lembo) 








\or. 

17.29.8 

2,3 

0 . 16 . 33,4 

8,3 

i*-4»,y 


£ 22 

x Lira 

19 . 30 , y 

3.2 

22 . 20 . 3 *, 3 

7,6 

2 r. 40,2 



5 Centro 

29.19,3 

47, * 

22.30.14,2 

• 

3*. 8,8 



ì occ. 

*34*. 4 

*=,* 

0.14.39,3 

6,4 

**.33,o 

ì 

§ aj 

^ Lembo > 






) Tremolo 

1 

)or. 

UH 

24, 2 

0 . 16 . 57,3 

33,2 

16 . s,5 

\ 
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OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
II. 

Pajjaggi al Meridiano . 


Anni, Meli 

Nomi, 0 Cantieri di 


Fili del Micrometro , 




Meicurio, del >ole , e 








delle Stelle . 

1 . 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 


1793- 


M. S. 

s. 

0. M. S. 

S. 

M. S. 



) OCC. 

M.30,2 

*7,3 

o.i*.23,9 

*0, 7 

■ *.I 7 ,. 

> Tremolo 

? Ceno, a* 

*5 Lembo > 







W- 

■8.35,3 

8,3 

0.17.41,4 

14, 6 

16.47,9 

5 

26 

? Centro 

32-42,3 

9,9 

22.33.37,3 

*>o 

34.32,2 



* Cigno 

8.22,2 

97,8 

0. 9.33, 1 

8,6 

10.44, 2 



2 occ. 

If .12,6 

39.4 

0.16. y,7 

3 2,7 

«6.50,3 

— 

<0 07 

LemboJ 




*6,3 




J or. 

19.16,4 

49,* 

o.« 8 .£ 3,2 



O* 28 

Antares 

43*1 0,8 

«9» ® 

19.44.47,1 

**,* 

4f .43, 4 

Nebbia . 

•5 Febbr. 1 

x Lira 

21. J\8 

33,* 

21.42.10,6 

43. « 

43.iJ’.2 

Tremola . 


g Centro 

41.37,7 



*9,9 

43.27,0 

i Deboli (lì- 




/ mi per la 


X Aquila 

*«•* 3,4 

*9» 1 

22 

IO, 1 

*3-3*»7 

) Nebbia . 


j occ. 
Lembo / 



o.i7.»9,7 

46, 2 

18. 12,6 


M 2 








) or. 

20.28,4 

2, t 

0. 19.39,4 

9 , 1 

18.42,6 



2 occ. 

* • 2,1 

29,* 

0. 5-56,3 

23, 7 

4.fo,8 


? Lugl. *9 

■*?> Lembo > 







) oc. 

9. 

33,3 

0. 8.11,2 

44, I 

7.«7,8 



$ Centro 

39.J3.7 

20,3 

1.40.46,6 

13, 2 

4«.39,3 

Appena 

visibile. 


Regolo 

6.36,7 

2, 8 

2. 7.28,6 

*4,* 

8.20,4 


2 occ. 

P\ Lembo > 

i or* 

f- 3.4 

30,3 

0. * .*7,2 

. . . 

6. *1,3 


<Z 22 

9. 6 0 

39,0 

0. 8.11,7 

44,9 

7. «7,7 



x Orione 

38. 3,2 

28,7 

21. 38. *4, 2 

20, 0 

39.45,6 



2 occ. 


29,3 

0. 5.56,2 

23,4 

6.50,3 


or * 23 

4 ) Lembo ) 





7.16,4 



Jor. 

9. 4,4 

37,2 

0. 8.10,3 

43,4 



s 
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Della Specola Aftronomica 


OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
II. 

PaJJaggi al Meridiano . 



i Xlcfi ] Nomi , o Caratteri di 
Mercuri» , del Sole , c 
delle Stelle. 


<y* Lugl. 23 : § Centro 
$ 27 | Aldebaran 


Fili del Micrometro. 

II. I Meridiano I IV. I 


O. M. S. 


28 *5 Lembo > 

g Centro 

28 ^ Aldebaran 

29 . 3 Lembo j 


}f. Agost. 1 Q Lembo) 

j or. 

$ 2 ^ Centro 

<z Grand* Orsa 
•£ 2 Rigel 

S occ. 
or. 

$! Centro 
« Grand* Orsa 
ì occ. 

3 4 $ Lembo' - 

J or. 

£ Centro 

(T 48 Toro 



8.1 8,2 

fi , 9 0. 7 . 2f.2 

49 . 7 ,« 

33.3 1.49. J 3 ,« 



• • • 2. 1.11,0 

4 . * 2,4 

39.2 0. f. r ,6 

8.1 t,o 

4 1 » J O. 7.17,8 

43 . 23 .» 

43.1 1.45.13,7 

»*. 4 o.y 

9,3 20. * 4 . 37, 8 




















Libro V. 


7 * 


OSSERVAZIONI DI M EU CURIO. 

11 . 

Paraggi al Meridiano . 


Aoai , M «fi Nomi , o Caratteri di | Fili del Micrometro. 

• Oxtr.ii . VteikUrio, «irl Sole , e 



delle Stelle. 

1. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 


I79J. 


M. S. 

s. 

0. M. S. 

s. 

M. S. 


Agost. 4 

Si rio 

33 . 19,4 

4?» 7 

2 r. 39 .r 2 , t 

38 , * 

40 . f,« 


i s 

£ occ. 

f) Lembo ] 

l or. 

4. 4,4 

3*. 3 

3. 4. *7, 7 

24,2 

f.fo.S 



8. 2,3 

34 . 3 ; 

0 . 7. 9, 7 

43,2 

6,i6,9 



2 Centro 

47-2 *, 9 

**,* 

r. 48 . 17 , 0 

42,4 

49* 7**5 



* Orione 

42.27.9 

S 3.? 

20 . 43 . 18,9 

44,4 

44. 9,9 



Sirio 

34.20,7 

47,2 

2l.3f.l3,<> 

39,9 

3Ó. 6,3 


C 7* 6 

£ occ. 

*3 Lembo < 


22, 2 

0 . 4 . 48 , 6 

**»2 

f.4>,« 



( or. 

7f 3 .* 

24, 7 

7. o,; 

34,o 

6. 7,* 



£ Centro 

44. 14,7 

42,3 

*•47. 7,7 

33= » 

47 . 58,4 


4! 7 

^ occ. 

Lembo 

i or. 

3-44,0 

12,8 

0 . 4 . 38,9 

* , 7 

*•32,2 



7.43,7 

*7.2 

0 . 6. fo, 8 

24 , y 

*•*7,7 
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72 Della Specola Agronomica 

OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
III. 

* Afcenfioni Rette , e Declinazioni . 


Anni , Meli 
c Giorni . 

Tempo medio 
del patteggio 
<*i Marcano al 
Meridiano. 

Nomi . 0 Carat- 
teri delle Stelle 
paragonate con 
Mercurio. 

A «centi uni Rette 
Apparenti delle 
Stelle . 

Differenze oeicrvate 
in A.R.tra Marcii* 
ho , e le Stelle . 

•0 

m 

5* 

*• 

Declinazioni oe- 
, errato di Mer- 
curio . 

179 *. 

0. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

s. 

M. S. 

G M. S. 

Giug. 26 

22.3» .$0,8 

j 


— 138. >.f 2,9 

2, 2 

0. 19,2 

i0. 2.28,7 B 

27 

22.31.11,3 



— 137. « 9 * 34,0 

2,2 

* 9 ,$ 

« 9 .« 7 . 42 ,7 

28 

22.30.$ i,3 

Arturo ? 

2il.32.26, 8 

- , 3 «- i f. 34 .f 

2.2 

* 9 » $ 

I 9 . 33 . 3».7 

29 

22.30 .$2,0 



— «3$. 26.1 3,$ 

2,2 

* 9 , $ 

• 9 . 49 . 49 ,» 

So 

22.31,12,8 

- ì 


— «34.22. 8,o 

2,2 

* 9 > $ 

20. 6. $6,0 

Settem. 4 

*•32 .$ 4.3 

\ 


-+100.49. 7,0 

$.7 

$2,4 

f. X. 4 ,., A 



a Orione' 

8 f.f 8 .S 2 , 7 f 





$ 

1.32. $1,0 

1 


■4 101.47.28,0 

5 , 7 

$ 3 ,f 

f. 34 . 8,7 

* 792 . 








Genn. 1 

1 . 25 .$ 0,6 

x Cigno 

308.34.48, 0 

- f.fS.If.2 

7,3 

*• 3$. 3 

21 ,f $.$0,0 

Giugno 9 

22.24.1$, 2 

> Ercole 

243.11.47, 0 

— 187.42.30,0 

2, 7 

0. 22,0 

16. 3.35,7 B 

IO 

22 .24.10,7 

! 

7;. ss. 18, 4 

- 1 8 . f 3 . 20,7 

2 , 7 

£2,6 

> 4 . 23 . 9,1 

Agosto 4 

* . 32 . 44 ,$ 

x Capra / 

Tf.to.39, 8 

H- 81 . 3 $. 16, 6 

3.4 

30 , 0 

IO. II. I,$ 

*3 

1. 41. $ 1,0 

I 

7 $. Co. 44 , $ 

-f 92.4$. 33.$ 

4» $ 

38, 0 

4.12.23,7 

*4 

1 . 42 . 1 $, 4 

Sirio 

58 .f 9 . 49 . f 

-+ 70.ll. 9,4 

4.$ 

34, 7 

3 * 34 . 2$,3 

16 

i.4,.3 4,f 

x Capra 

7 $. 2 o. 4 $, $ 

■+ 9$.$3-3$,3 

4»$ 

38,1 

2.20.33,0 

«7 

I.42.3$,0 



— 26.20.49,6 

$,* 

39,2 

1.44.34,0 



* Vergine 

> 98 . 34 . 4 . 3 





18 

1 . 42 . 24,0 

f 


— 2$. 24. 19,0 

$,* 

39,0 

». 9.31,4 

20 

1.41.36,8 

i 


- 34 . 34 . 44,4 

$»* 

41,9 

0 . «.$$, 0 



Arturo ( 

21 1.32. yo, 4 





2 t 

«. 40 . $ 8,6 

1 


|- 3 f. 47 . 0,4 

$,* 

42.8 

0.31.17,0 A 


• Li 28. 29. e 30. Giugno «79*. » li 9 . Giugno, e li 18. Agosto 1792. Mercurio non fu 
osservato allo Stromento de* passaggi , e quindi per avere la sua A. R. mi sono servito 
de* passaggi osservati al Cerchio . 
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OSSERVAZIONI D I MERCURIO. 
III. 


Afcenftoni Rette , e Declinazioni . 


I 

Tempo medi 

Nomi , 0 Cane. 

Aicenlioni Rette 

Differente omervare 

? 

g» 



del pauif'gN 

ieri dell* Stelle 

Apparenti delle 

in A. R.cra Merda 


» 



di Mercurio a 

paragonate coi 

Scelle . 

rio , e le Scelle . 


g' 

curio . 


Meridiano . 

Mercurio . 



* 

* 792 . 

O. M. S. 


G. M. S. 

G. M. S. 

S. 

M. S. 

G M. S. 

Agost. 23 

*• 39 . 32,0 

Sirio ? 

f 


-+ 78.17.23,0 

J. » 

0.44,0 

1,31.22,3 A 

24 

I.3B. 2,1 

96 .I 9 .f 4 . f 





H- 73 .f 8 .f 9.4 

J,« 

4 J, 3 

*. 99 .r 6 ,o 


*•36.40,9 

* Vergine 

*98.34. f, 7 

— 19.j6.26, 9 

J.t 

4 J, 7 

2.27.12,6 

2 a 

*• 3 J. 6,8 

Sirio 

98 .f 9 .f 4 . 9 

■+ 80. 13. 18, J 

J>* 

46,2 

2 * 92 - 43,3 

Seti. 27 

22. yo. 3,« 

Regolo 

149 . * 9 . 22 , 4 

— 21. 2.22,8 

J» 6 

46 , 1 

4 . 41 . 33,9 B 

Die. 1 1 

1.20. 0,2 

* Lira j 

277 . 28 . 23 , 6 

-+ 3.27.22,0 

7,0 

*• J*i 3 

29 . *2.20,0 A 

*j 

*• 24 . 33.9 


-+ 8.30.32,2 

7 , 0 

*. 47,2 

24.22. 12, y 

1 793 . 
Genn. 22 

22.26. yy, 8 

Antarea 

244 .*o.y 5 , 0 

H- 3 J- 42 . 44.9 

7 » J 

«.38,4 

2i.y6.yo,2 

26 

22.29.44, * 

« Cigno 

398.39.14,97 

- 24 . 2.41,3 

7 , J 

*• 38,9 

22.14.11,1 

Febbr. 1 

22.38.19,5 

Antarea 

244 .io.y 6 , 9 

43.26.37,9 

r.r 

I. 36 , > 

22.10.22,7 

Luglio 1 ej 

*• 39 . 33,0 

Regolo 

t49.t9.j6, 2 

- 8 .4*. 39.8 

2,9 

O, 2 F, 6 

* 9 . 43 . 22,0 B 

23 

** 4 J. 47 ,o 

« Orione 

89.99.33. 4 

-f 62. 9. 9,0 

3,0 

0 . 24,6 

«3. *7.48,0 

28 

* < 49 .y 4 »o 

Aldebaran 

66. t. 2, 2 

«+ 88. y.t6,8 

3 , * 

0.28, 1 

*o.i6.yi,o 

Agost. 2 

•• 49 .J 3«3 

«Grand’OrsI 

I 62 . 4 r.ff, 4 

- 3 - 39 . 3 «.a 

4,8 

0 . 31,4 

7 *24. j6,iy 

9 

r. 49 . 2 t ,4 


- 2.48.39,0 

4,8 

O, 20, 3 

8.92,39.9 

4 

1.48.39,0 

| 

t34.Jt.47, 6 

•+ 2 J. 49 . 4 J , 4 

J.o 

0.20,6 

6.21. 0,0 

* 

1 . 47 . 44*9 

9 

* 3 J «49.29, 8 ^ 

•+ 2 y. 37 . 3 *,s 

J »0 

0.30,4 

y.jo. 3 y,o 

6 

*. 46 . 38,0 

ì 

>33.47. 2. 

1 

-+ 2f. 22.28,0 

J ,0 

0 . 34,0 

y .2o.y 8,» 


T 
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Della Specola Aftronomica 

OSSERVAZIONI DI MERCURIO. 
IV. 


Longitudini , e Latitudini . 


Anni , Mei 
• Giorni . 

Longitudini vere 

Latitudini vera 

Differente colle 
Tavola 



Dalle 

Dalle 

Dal'e 

In longi- 

Ultime 

In Lati- 
tudine 


0»etv aironi 

Tavole 

OyeTvcLiont 

Tavole 

* 79 * • 


S.G. M. S. 

G. M. S. 

G.M. S. 

s. 

S. 

Giugno 26 


2 . 14 . 17 . 32 ,» 

3.31.19,9 A 


— ( 3,9 

- 9,3 

27 

2.($. f-f 3*9 

2 ,*$- f- 4 3.7 

3 . 2 *.*$,a 

3. 21.1$, 8 

— *0,2 

-f 0, 6 

s 8 

2 . 1 *.* 8 .i 9,9 

2 . 1 * .* 8 . 14,7 

3 >*o. $*, 8 

3.(0. $ 4 ,$ 

- $.2 

”+■ 2,7 

29 

2 .* 6 .$$. 42»4 

2.(6.$ $ .48,8 

3. 0.11,2 

3. O. 2,0 

■+ 6,4 

- 9 . a 

3 ° 

a.* 7 .$ 7 .* 9 ,f 

*.l*.* 7 - 9.6 

2.48.41,2 

2 . 48 . 4 I.O 

- 9.9 

— 0, 2 

Settemb. 4 

«. 8.13.44.9 

6. 8.13.39.4 

*.$$.(2,6 

*.$$.( 6,4 

- 

■+ 3,8 

S 

Ó. 9 . 23 . 4 ? »? 

6. 9.20.39,0 

2 . 3 .J 4,7 

2 . 3 * $ 7.8 

-*6,7 

-+ 3 ,* 









IO. 0. 9.30,9 

(0. 0. 9.36,0 

». 9. 4,6 

1. 8. $9.8 

*+ * 

- 4,8 


1.26. $6. 44,9 

(.26. $6. 33, 6 

3 . 31 . 33.8 

3.31.32,6 

- * *» 3 

— *,2 


(.2 7 .JJ»**» 2 

i. 27 .* 4 .* 8,4 

3 . 24 .$* »9 

3-24 .$$,7 

— *2,8 

*+ 3,8 

Agosto 4 

$. 4 -$ 4 . 43.3 

$. 4 *$ 4 - 34<4 

0.29.38,4 B 

0.29.31,6 B 

-8,9 

- 6,8 

*3 

$.17.2$. 4», 3 

$.* 7 -a$. 3 o,o 

o.* 9 . 7,1 A 

0. $0.10,0 A 

- **,3 

-f 2,9 

*4 

$.*3.39.*$, 2 

*.18.39.46.» 

0.$f.$2,$ 

°.$ 9 .$ 3 >* 

- 9,2 

-f 0,6 

*6 

f. 2 I. 2 . 29»3 

$.2*. 2.1 8,0 

1 . * 9 . 22,0 

*.* 9 . 2$,7 

- *(,3 

■+ 3,7 

*7 

$.22. *0.29,$ 

$.22.(0.23,0 

1.29.20,3 

(.29. (p ,2 

- 6 ,$ 

— *, » 

*8 

*.23.16.13,7 

$.23>*6'*o>* 

*• 39 . * 3.7 

*• 39. *$.3 

- 3 .* 

-+ * , 4 

20 

J. 2 f . 20 . 41,7 

$.2$. 20. 34 , 3 

l.* 9 . 9,8 

».* 9 . 9,9 

- 7,4 

0,3 

21 

$.26.19.23,3 

*.26,19.18,7 

(. 9 . 46,0 

*. 9 . 4 *,$ 

- 4,4 

- 4 ,$ 
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OSSERVAZIONI DI MERCURIO, 
IV. 

Longitudini, e Latitudini. 


Ami i Mtfi 
« Giorni . 

longitudini vere 

latitudini vere 

Differenze colle 
Tavole 


Dille 

Oflerviuoni 

Dalle 

Tavole 

Dalle 

Ouervaaioni 

Dalle 

Tavole 

In Longi- 
tudine 

Io lati- 
tudine 

«792. 

S.G. M. S. 

S.G.M. S. 

G.M. S. 

G.M. S. 

s. 

s. 

Agosto 23 

f.aa. ?.S«,3 

y.28. 7. >>,2 

2.28.39,4 A 

>.28.40,2 A 

— IO, I 

•f 0,8 

04 

y.a8 

5*. 28.^6.46,0 

2.38.16,4 

1.38.21,7 

- >o ,7 

h- y ,3 

ay 

y. 19 . 43 . 17,1 

^• 29 . 43 . y,o 

2 . 47 .y 3 ,y 

2 . 47 .y 3,2 

— >2, 2 

-0,3 

2 6 

6. 0.26. 8,6 

6. o.2y.yy,6 

2 .y 7 . 4,9 

2 .y 7 .»>,y 

- * 3.0 

-4 4,6 

Settemb. 27 

8.29.18.12,6 

8.29.18. 8,9 

0.29.44,0 

0.29.48,0 

- 3,7 

-+ 4,0 

Dicemb. >1 

9 - 3 * 44*4 

9 . 9 - 53 .JO.O 

2. 7. 0,0 

2. 7. *,0 

■+ y,6 

-+ >,o 

*y 

9.14.82.22,6 

9.14.32.22,6 

*. 42 . 34,1 

>.42.36,4 


-4 2 , I 

« 793 . 







Gennaio 22 

9. 9.10.49,0 

9. 9 -*o- 49,4 

v.12. 4,0 B 

>.(2. 4,7 B 

-4 0,4 

-4 0,7 

26 

9 .« 3 .» 7 . y, ® 

9 .« 3 - 4tf .y 4,8 

o. 32 .y 6,2 

o.32.yo,8 

— 10,2 

- y.4 

Febbraio 1 

9 . 2 o.ji.f 4 >f 

9.20. y«.yy,2 

o.*9.y9,y A 

0.20. 9,4 A 

-f 0,7 

-v 9,9 

Luglio 19 

4 .« 9 .y 6 . 6,0 

4 »* 9 .f 6 . 4,0 

o.y4.y;,o B 

o.y4.48,8 B 

— 2,0 

- 8,7 

23 

4-2y.4y.y3,> 

4 . 2 f. 4 r. 43,6 

0.22.0,7 

0.22,1 1,0 

- 9,y 

- 0,7 

*8 

*• «.>7. 2,7 

y. 2. 16. f 7*7 

o.ay.26,2 A 

o.2y.3>,o A 

- 

-+ 4,8 

Agosto 2 

*• 7.y>.4s,8 

y. 7. y « .28,8 

1. >8.40,0 

>,18.46,7 

- *y,® 

H- 6,7 

3 

y. 

y. 8 .yo.sr ,9 

*.29.43,9 

r.29*y2,4 

- *y,* 

4 8, j 

4 

S • 9.47.1*, 3 

y. 9. 46. y 7,4 


>. 4 *. 7 ,o 

- >3.9 

-f 2,4 

s 

f. IO. 43 . 32,0 

y. 10.40. 23 4 

i.ys.,3.* 

>.y2.24,4 

-8,6 

■4 IO, 3 

6 

y.«*. 30.53,2 

y.i 1.30.40,8 

3. 3.39,8 

«• 3 * 4 y,y 

- « 2,4 

-4 8,7 


Digitized by Google 



7 6 


Della Specola Agronomica 


OSSERVAZIONI DI VENERE. 

La maggior parte delle distanze di Venere dal Zenit sono state pre- 
se da i due suoi lembi , supcriore cioè ed inferiore , che sempre ho osser- 
vati in contatto del filo orizzontale . Assai di rado però mi è riuscito di 
Vederli ben terminati , ond’ è , come credo , che avendo voluto rilevare i 
diametri del Pianeta , li ho ritrovati i”, 5 maggiori di quei delle tavole . 

Le Ascensioni rette dei 28. Giugno 1791.. 18. Marzo 1792. e il. 
Luglio 1793- sono dedotte dai passaggi al Meridiano osservati col Cer- 
chio. 

Le longitudini , c latitudini sono state calcolate da D. Francesco Gam. 
bino, e D. Francesco Buffalo, da Catania il primo, e da Palermo il se- 
condo , scolari a me diletti , e per i loro non ordinarj talenti , e per l’ inde- 
fessa applicazione , e zelo , con cui coltivano gli studj astronomici . 


I. 


Difìan^e dal Zenit ojjeruate nel Meridiano , 



1 ¥ 

Tertnonetto 


rì 

DiAisu dal Zenit 





•0 




• Giorni. 

_ a 
£ 2 
l 3 

3 

| 

§ 

> 

| 

I 

M 

S> 

ì 

n 

li- 

tri» 

5 

£ 

Z 

m 

S 3 

m 

Dall* Divisone 
Inferiore 

Dalla Dìtl£oqc 
Superiore 

Medie corretta 
dall’ errore del 
la linea di col 
linanone . 

• 79 ». 

n»ii 

O 

G. 

a 


G. M. S. 

G. M. S. 

G. M- S. 

& Giugo. 27 

30,090 

76,0 

. . . 

76,0 


Centro- 

20.40.40,0 

20.40,42,0 

20.3^.39,7 


30, 040 

76,0 

. . . 

76, © 

ì 

< 

2t. 3. «4 »j 


20.f8.l2, O 

1792* 

Jf. Gena. 24 

29,886 

*8,1 

. . . 

Se» 8 

I 

rp 

ZtSup- 

J9.39.38, 3 
98.39.12,8 

S 8 . 39 .I 4.4 

S8.39. ; 

Marzo 18 

29,968 

ss.; 

... 


D j 

Centro' 

92.14» 2,0 

92.14. 0 ,f 

92 . 13 . 42,2 

Luglio 14 

* 9 , 944 

7 «,J 


79 . 9 

i 

1 

19.12. ri,o 


rj.ie. 9,0 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 

I. 


Di future dal Zenit ojjervate nel Meridiano . 


Anni i Meli 
• Giurai . 

1 - 
n 5 

f ! 

tri 

Termometro 

vi 

Ij 

VENERE . 

DiAuu dii Zenit 

r 

s 

G. 

> 

c 

0 

G. 

ht 

» 

0 

Dalle Divisone 
Inferiore 

Dalla Dieifione 
Su per 10 te 

Media enr retta 
dall’errore del- 
la linea di col. 
limaeiooc • 

* 794 . 

P. D. 

G. 


G. M. S. 

G. M. s. 

G. M. S. 

(L Luglio 15 

=9,881 

77»2 

. . . 

76, 0 

I 

— 

15. « 9 - 52,5 

I 5 . 19 .; 2,0 

i 9 -* 9 . 54 , 2 

o* 

1 6 

29,856 

78, 0 


80, 7 

D 

1 

15 .28.20,0 

15.28.21,8 

15.28.19,0 

9 

*7 

29,868 

79 ,» 

. . . 

79,0 

l 

| 

*J- 37 . 20 ,; 

if.37.l8,o 

»5-37-2i,2 


*8 

29, 8g8 

79,4 

. . . 

79,2 

D 

( 

) 

if. 47 . 4 ,o 

« 5 . 47 . 5,5 

15 - 47 . 2,7 

i 

20 

29,918 

8 *» 3 

. . . 

82 . s 

L 

Centro* 

16. 8 . 23 ,o 

>8. 8.17,3 

16. 8.29,4 

a 

21 

19,84. 

83 «5 

. . . 

8 9,9 

\ 

| 

16.20. 6,3 

16.20. 6,7 

16.20. 4,5 

« 

22 

29. 770 

80,8 

. . . 

79,7 

dì 


(6.32.19,3 

16.32.19,5 

16.32.21,4 

rx* Die. 

**. 

29, 880 

55, 4 

. . . 

j ’6, 0 

\ 


61.31.34,0 

61. S* > 41,0 

«l. 3 «- 3 ?.* 

* 

»5 

29,724 

55.4 


y«,o 

I 

| 

6o.4r. (,o 

61.4». 4,5 

61 . 41 . 4,6 

*793 







Ctiif- 

**•39 *SS *7 



\<r Giugo. 30 

29,918 

73,0 

82,0 

75 ,? 

D 

3 ' 



2l.39.l8, O 








o[Sup. 

11.39. 

21 . 39 . 4,5 










2 K. 33 . 4 Ttf 



£ Luglio 

2 

29 , 9 ? O 

80,2 

84,0 

77,3 


iL 

21.32.52,0 

21.32,52,5 

21 - 33 . * 9,7 

1 








e linr. 

21.25.30,5 



9 

4 

30,028 

80,7 

8i,J 

78,4 

i 

li 



21.25, 9,7 








g-/S U p. 

21 . 24 . 45,0 

21 . 24 . 44,5 









r-ilnf. 

21.20.58,0 



t 

s 

30,037 

79»? 

83 , f 

79 , r 

D 




«1.20.3*, 5 








0 / Su p- 

21.20. 9,0 

21.20.10,0 









n Iof - 

21.15.44,5 



fi 

6 

30,040 

80,4 

85, 0 

80. 7 

I 

a] 



21.15.24,2 








nsup. 

21.15. 0,0 

ti. 15 . 2,0 



V 


Digitized by Google 



78 


Della Specola ARronomica 


OSSERVAZIONI DI VENERE. 

I. 

Dijian\ e dal Zenit ojjervate nel Meridiano . 


Anni , McG 
c Giorni. 

? s 

! I 

3 * 

«2. 3 
» 

Termometro 
4i Fahrenheit 

«f 

S-jj 

0 a. 
2. 

VENERE . 


Dittante del Zenit 

r 

| 

"g. 

► 

| 

1 

r 

3 

Dalia Divisone 
Inferiore 

Dalla Dividane 
Superiore 

Media corretta 
dall* erro, e del. 
la linea di col. 
Umazione . 

* 753 . 


va 

G. 

G. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 







■ 

Cliof. 

21 . IO. 22 ,* 



d Luglio 

7 

29,930 

81,3 

83,0 

80,3 


3 1 



21. 9. *8, 2 







H 

0 (Sup. 

2 T. 9 . 38,0 

2 f. 9 . 39,0 









rn n r. 

21. 4.28,* 



cr* 

8 

29,930 

81,3 

8*, 0 

80,* 


3 1 



at. 4 • 8,5 








0 (Sup. 

21 . 3 . 44 ,* 

21 . 3 . 44.0 









■rilnf. 

20. *2. 22,0 



n- 

io 

29,790 

8>,5 

. • . 

8r,7 


3 1 



20.* I.*7,0 








0 (Sup. 

20.51. 34, f 

21. *t. 34 ,o 









rimr. 

20. 4*. 37,0 



s 

11 

29 , 7 ii 

8 r, 2 

33 ,5 

79, 0 

n 

3 < 



20.4*. 18, y 








0 /Sup. 

20.44. *6,0 

20.44. *2,0 









^ Inf - 

20.38.57,0 



i 

1 2 

29,774 

80,8 

82,2 

78,7 

D 

il 



10.38.36,5 








?(Sup. 

20.38.20,0 

20.3 8.19,* 









sr \ Inf - 

20.31.**, 0 




*3 

29 , 9 io 

8r, 0 

84,7 

79,o 

1 

3 ] 



20.31.38,0 








g-/Sup. 

20.31.16,* 

20.3 1 . 19,0 









Tviof- 

20.2*. 14, 7 



« 

*4 

29,966 

80, 3 

84,0 

«®.r 

D 

3 1 



20.24.48,0 








0 /Sup. 

20.24.2*, 3 

20.24.23,* 









r!> n f. 

20 . 17 . 4*, 0 



cr* 

** 

29,996 

79,7 

84.0 

79,9 

I 

3 ] 



20.17.27,0 








? (Sup. 

20.17. *,o 

20.17. 8,* 









!T \ ,nf - 

20 . IO. * 0,0 



S 

16 

29,976 

79,7 

«M 

8*, 3 

D 

al 



20.10.28,7 








nsup. 

20. io. ri,* 

20.10. 6,* 









c i ,Df - 

20. 3 -i*,o 



V- 

*7 

29 , 9*8 

81,3 

83,0 

79, 0 

I 

3 ] 



20. 2. *7,0 








? /Sup. 

20. 2.34,* 

20. 2.42,0 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 

I. 

Diftarqe dal Zenit ojfermte nel Meridiano . 


Anni , Meri 
« Giorni. 

Ir 

_ a 
= A 

ì 3 

Tarmare et ro 

ri 

lì 

5 0 

< 

m 

Z 

m 

D 3 

m 

Dittante dal Zenit 

3X011»)U|Ì 

>■ 

a 

8 

s 

0 

» 

i 

Dalla Diriiion» 
Inferiore 

Dalla Diriiìoac 
Superiore 

Media corretta 
dall* errore del- 
la linea di col 
liminone . 

* 793 - 

P. D. 

G. 

G. 

G. 

G. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 








r i su p- 

18. 6.27,0 



ld Agosto A 

20,022 

78,0 

82,0 

77.8 

D 

3 3 



18. 6.28,8 








r |i“f- 

18. 6.f 6,7 

18. 6.5-0, 7 









r isj P . 

18 . 1.36,? 



O* 

s 

29.800 

79 ,o 

88,0 

79 ,o 

I 




18. 2. 4,4 








g- /inf. 

18. 2. 8,0 

>8. 2.15-, 0 









!T ,Sup. 

» 7 ./ 7 .fo,o 



8 

6 

29,940 

78,3 

83, 0 

81,0 

D 

a 



« 7 ./ 7.//.0 








0 (Inf. 

, 7 .f 8 . 2 4>0 

,7.78.18,0 









KT U°r. 

,7.74.17,7 




7 

29,970 

79 , / 

8/,/ 

79,3 

[ 

E 



* 7 ./ 4 . 9,2 







1 1 

0 »Sup. 

* 7 ./ 3 . 4 i,o 

» 7 .J , 3 . 49 ,o 









5T 

i7./o.yo,o 



$ 

6 

29, 904 

80,2 

8/,o 

79 , 7 

[ 

B 



« 7 ./ 0 . 43 , o 








0 (8°p. 

*7.fo.xy,o 

17. /o. 22,0 









£\ Sa P. 

r?. 47 . 33,0 



■5 

9 

29,080 

80, 3 

èf, 0 

79 , r 

D 

3 3 



*7.47.38, r 








r (Inf. 

17.48. 4,0 











CI Inf. 

17.42.46,7 



et 


29,930 

8i,3 

. . . 

8>,3 

I 




17.42.41,7 








0 (Sup. 

17 . 44 . t /,0 

>7.44.23,0 


Or* 

*2 

29 , 9 /o 

80, S 

86, 0 

81, t 

D 

rr 

> 7 . 41 . 13,3 


17.40.46, 2 








i'/s.p. 

> 7 . 40 . 39,0 

*7.40.33,0 









STSlnf. 

« 7 . 39 . 3», 2 



8 

13 

29 , 9/0 

8 1,7 

87,0 

81,0 

1 

3 < 



I 7 . 39 . 22 , 6 








ilSup. 

> 7 . 39 . 0,0 

« 7 . 39 . 3 ,/ 



V 
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Della Specola Ailronomica 


OSSERVAZIONI DI VENERE. 
II. 

Paffaggi al Meridiano . 


Ansi 1 Meli 
e Giorni . 

Nomi , o Caraneri di 
Venere, del Sole, e 
delle Sedie. 

Fili del Micrometro. 


i. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 

*79». 

M. S. 

s. 

O.M. S. 

s. 

M. S. 

d Giugo . 2 7 

g Centro (n) 

,«• 3,f 

30 , 0 

2 .* 6 . * 6,8 

23 . 7 

*7-*o,* 


* 792 . 

1 

occ. 


23.8 

0 . 13 . jo.y 

*7,4 


) 

% Genn. 2 * 

Lembo. 







\ Tremolo 



or. 

*7. 

34,8 

0 . 16 . 8,3 

4**3 

**.*4,4 

i 

If. 2 , 

Rigel 


46.4I.3 

7, » 

8 . 47 . 32,2 

*7,4 

48.23,3 



$ Lembo or. 

2.23,3 

* 0,7 

2 r. 3. «7.8 

4*. * 

4. *2, 2 



a Lira 


9-34.8 

7,* 

22.10.39,8 

12, r 

« 1 . 44,4 




oce. 

*3* **.9 

39,* 

0 , 14 . * ,7 

32 , 6 


ì 

>{■ 26 

Lemboj 







? Tremolo 



or. 

* 7*17.8 

50,4 

0 . 115 . 23,4 

*6.* 

**. 30 , r 

\ 



occ. 

1 . 38 , 8 : 

6, 0 

0 . 2 . 33, 3 

0 , 7 

3-27,9 


o 

ì 

4* 

*5 Lembo 

... 

*• 43 ,* 

16,6 

0 . 4-49,2 

21,0 

3*4,6 


$ 14 

Rigel 


26 . 24,3 

49,7 

2t.27.**,3 

40, 7 

28 . 6,4 



2 Centro 



33,3 

23 . 38 . 0,4 

27.8 

38 ., ,,4 




occ. 

> . 42,2 

9,7 

0 . 2 . 36,8 

4,2 

3-3 *, 0 

ì 

& ** 

'fri Lembo 







) Tremolo 



1 or. 

7-48.3 

*9,7 

0. 4* *2,4 

2 *, 3 

$•*7,7 

\ 

£ »r 

Rigel 


22.24,9 

*0,7 

21 . 23 . 16,3 

4t, 8 

24. 7,4 



$ Centro 


$8.24.1 

**»4 

23.39. *9, 3 

46.8 

4o.r4,2 




occ. 

l.44.« 

12, 0 

0 . 2.39,2 

6,6 

s.33.4 


d «6 

Lembo 










or. 

*•49. » 

2f,7 

0. 4. ,4.4 

27,4 

4* 0,2 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 
II. 

Pajfaggi al Meridiano . 


Anni . M«ii 
c Giorni. 

Noni , o Caratteri di 
Venne , del Sole , e 
delle Stelle. 

Fili del Micrometro. 


i. 

II. 

Meridiano 

III. 

V. 

1/92- 

M. S. 

S. 

0. M. S. 

s. 

M. S. 

cr* L'jgI. * 6 

Aldebaran 


2 *,* 

20 . 38 . 7», 3 

18,6 

35*44,8 



Rigel 

( 8 . 26 ,* 

*«» 7 

2I.t9.l7,5 

43,2 

20 . 8,7 



$ Centro 

39-43, ■ 

*°>* 

23-43.J7.9 

* , 4 

4*. 32, 7 



t occ. 

1.47.3 

• . . 

0 . 2 . 41,9 

9,« 

3 . 38,0 


cr* 17 

Lembo; 








) or. 

*.*»> 3 

24 . 2 

0 . 4. *6,9 

3^,0 

4. 2,7 


S 17 

Aldebaran 


27.3 

*’*34.73.7 

(9,9 

37 * 48,3 



Rigel 


53» 4 

21. ff. (8,8 

44,* 

t5.to,r 



$ Centro 

4T. «,* 

28,4 

23-41. **,9 


42. * 0,4 



( occ. 


(6, 3 

0 . 2.43,7 

ro ,9 

3*37,8 


? 18 

i*5 Lembo? 








}or. 


if.8 

0 . 4*78,7 

3»,* 

4. 4,3 


4 (8 

Capra 

«•77,3 

33. S 

21. 8. 9,9 

46 , a 

9.22,4 



Rige! 

(0.29,5 

**» • 

21. 11.20*7 

46, 1 

V2.I ( ,8 



? Centro 

42 . 18,8 

4«. 3 

23.43.13,* 

4 ( , 0 

44 . 8,4 



( occ. 


(8,2 

O. 2 . 4*, 3 

(2, 6 

3-39,* 


4 «9 

*3 Lembo 2 






> Tremolo 


/ or. 

*•* 4.( 

27.4 

0 . 4- *9, 9 

33.4 

4. 7,« 

s 


f occ. 

I.*2,6 

»9. 7 

0 . 2.4<$,9 

i4,o: 

3-4i*t 


* so 

^5 Lembo' 








( or. 

f-rr>« 

28 , 4 

0 . *. i ,6 

34 4 

4. 7,3 


ir 20 

Aldebaran 

22 . 6,3 

32, S 

20 . 22 . * 8, 7 

2 *, « 

23**i*4 



Rigel 

2-3«»9 

* 8,8 

21. 3.24,4 

49,7 

4.«*,4 



$ Centro 

44.J2.7 

20,2 

23*47 -47.8 

>4. 8 

47.42,3 



X 


Digitized by Google 



82 


Della Specola Aftronomica 


OSSERVAZIONI DI VENERE. 
II. 

Pajfaggi al Meridiano . 


Anni , M«fi 
e Giorni . 

Nomi , o Ctracceri di 
Venere . del Sole , e 
delle Stelle . 

Pili del Micrometro . 


1 . 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 

•792. 

M. S. 

S. 

0. M. S. 

s. 

M. S. " 


( occ. 

f.*a»4 s 

»9, 8 

O. 2.46,9 

•3, 7 

3 . 40,8 


■$ Luglio 21 

Lemboj 








/ or. 

f.ff.l 

28 , 9 

0 . *. 1,7 

34.8 

4. 7,7 


0 21 

Capra 

ss- ■,« 

37, 7 

20 . * 6 . 14, 3 

*®,* 

f7.al,f 









> Tremolo 


Rigel 

f8.33.7 

*9,* 

20 . 59 . 24,6 

*®,4 

0 .t 6,2 

1 


; Centro 

4 «. 7.« 

34, 7 

23.47. 2,3 


47. *6,4 



( OCC. 

*.* 2,7 

19,4 

0 . c. 46, 8 




sa 

^ LcmbOj 








( or. 

*•*4,6 

28, 1 

0 . f. 0 , 4 : 




et sa 

Capra 

fi. ari 

38,9 

20 .f 2 . 15', 4 

m 




Rigel 

*4.34, 7 

0 ,* 

lo. 55 . 25, 9 


fi. <7.1 



$ Centro 

47.£«»4 

48,4 

*3*48. if ,8 

43,3 

49.10,4 



C occ. 

■•*®,9: 

>7,* 

0 . 2.4*,I 

12,2 

3.38,8 


S «3 

Lembo? 








j or. 

*•*3,2 

24,4 

4 *9,« 

32,2 

4. * ,4 


or* Die. ii 

$ Centro (n) 

12 . 2,3 

3®,« 

2.12.57,4 

UT 




* Aquila 



2 . 16 . . . 


*7.38,9 

5 

è Nuvole 

1 $ «* 
1 

* Aquila 

o.i 6 ,j 

42, • 

2 . I. 7,7 

. . . 


1 


$ Centro (to') 

*7-2*, 3 

*2,7 

2 . 18 . 20,3 

47.» 

»9.i*, 2 


*793 . 

\ occ. 

3 . 21,4 

49,3 

0 . 4. ri, 7 

44,* 

*•* 2,1 


9 Giug. 3» 

i*5 Lembo? 








1 or. 

7 . 29,1 

>» 6 


6 , 2 

*• 38,8 



| «nervazioni del Sole , e delle Stelle si trovano alla pag. 6 8 , 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 
II. 

Paffaggi al Meridiano . 


Aiti , Mdi 

e Giorni. 

Nomi , 0 Caratteri di 
Venere, del Sole, e 
delle Stelle. 

Fili del Micrometro. 


1 . 

li. 

Meridiano 

IV. 

V. 

* 793 . 

M. S. 

S. 

O.M. S. 

s. 

M. S. 

d Giugo. 35 

? Lembo or. 

23.27,6 

54 * 2 

21.24.20,3 : 

47 ,* 

2;.* 3,4 



Aldebaran 

46 .J 7.9 

24,3 

2 1 .46.5:0,4 

* 7,2 

47 . 43*3 



Rigel 

26.24,, 

fO,l 

22.27.1;, 4 

4 *, 2 

28. 6,4 



( occ. 

3 . 30.7 

JS,4 

0. 4.26,1 

53 

;.2 r,2 


d Luglio 1 

f\ Lembo; 








t or. 


io .3 

0. 6.42,9 

* 5 .* 

r- 47 .« 



f occ. 

3 . 39.6 

7,3 

0. 4 . 3», 9 

2*3 

f.29.8 


cr* 2 

•3 Lembo? 








ì or . 

7 . 44.8 

« 9,3 

0. 6.,i,r 

24*4 

r-f ».7 


s 

$ Lembo or. 

* 9 ** 4, 4 

4 «,i 

21 . 23 . 7,3 

33.6 

21. 0,2 



Aldebaran 

38. 1,2 

27,3 

2» . 33 . * 3,4 

20, 3 

39 . 46,3 



Rigel 

18.27,7 

* 3.3 

22.19.18,6 

44,4 

20. 9,7 



( occ. 

3 . 48 ,, 

. • . 

0. 4 . 43 ,* 

**, * 

r.38,3 


? 3 

^ Lembo? 








/or. 

7 .ff »2 

. . . 

0. 6. $9,8 

32,4 

6. ;,2 



i occ. 

3 -y*,; 

23,4 

0. 4.;o,6 

*8,2 

r.4r.8 


v 4 

*5 Lembo? 








/or. 

8. 2,6 

35 .* 

0. 7. 7 .S 

. . . 

6.12,7 


S 4 

$ Lembo or. 

t;.22,8 

49,3 

2 1 .16.1;, 6 

42 , 2 

*7. 8,6 



Aldebaran 



. . . 

21.30. . . 


3 *. 47,4 



Rigel 

10.28,; 

* 3,9 

22.lr.r9,; 

4;, 3 

t2.ro, 6 



( OCC. 

4 - 2.* 

29 , 9 

0. 4 .; 7,3 

2;,* 

r-j2,f 

1 

^ t 

Lembo? 






? Tremolo 


/ or. 

8. 8,9 

4**6 


46.7 

6.19*3 

i 

i S 

$ Lembo or. 

73.36,2 

3,0 

21.14.29,2 


r;.22,2 



Rigel 

6.29,8 


22. 7.2r,r 

46, 7 

8.12,2 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 


Paffaggì al Meridiano < 
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OSSEI! VAZIONI DI VENERE. 
II. 

Paraggi al Meridiano . 


Anni , Mni 

Nomi , o Ce reiteri di 


Fili del Micrometro . 



c Oiorni 


Venere , del *ole , c 









dell* Stelle. 

I. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 


*793. 


M. S. 

s. 

G. M. S. 

G. 

M. S. 




\ occ. 
Lembo , 

4-4*, 7 

12,6 

0 . *. . . 

7,7 

4 . 35,0 

) 

$ Luglio 

12 






> Tremolo 



/ <«• 

8.50.5 

23,4 


28 , 8 

7. »,* 


* 

12 

$ Lembo or. 

3 . 29,7 

54,4 

21 . 4 . 22,8 

49,3 

*.**,* 




Rigel 

38 . 37,4 

3,4 

21 . 39 . 29,1 

*4,* 

40 . 19,8 




( OCC. 

Lembo] 

4-49,9 

16,8 

0 . *.44,3 

11,4 


1 

* 

• 3 






> Tremolo 



l or. 

8.54,3 

27, 2 

0 . 7 *9,7 

32,8 


i 


*3 

Aldebaran 

*4. *2,1 

38,4 

lo.Jf. 4,4 

31,1 

**.*7,4 




$ Lembo or. 

2.21,1 

47,6 

21 . 3 . *4, 3 

41, « 

4. 7,3 




Rigel 

34.38,6 

4,0 

21 3*-29.*: 

**»4 

36 . 21 , t 

Tremolo 



( OCC. 

Lembo] 

4 -fa, 7 

20,2 

O. *.47,4 

•4,7 

4.4 r , 9 



*4 








( or* 



30,4 

0 . 8. 2,8 

36,0 

7. 8,4 


& 

*4 

Aldebaran 

*0.12,7 

38,8 

20. *1. * ,2 

3*, 7 

*'•*7,7 




$ Lembo or. 

1.16,2 

43.o; 

21. 2. 9,3 

36, 1 

3. 2,* 




Rigel 

30.39.2 

4, 7 

21.31.30,* 

**,7 

32.21,4 




i occ. 

4.**, 7 

23,2 

O. *.*o,S 

17,6 

«.44,3 


<r 

** 

f) Lembo! 









( or. 

9. 0,2 

32,8 

0. 8. 5,5 

38,4 

7.", 2 



** 

Aldebaran 


. . . 



s r » 7 

47.58,1 




$ Lembo or. 

0.1*, l 

41,8 

21. 1. 8,3 

3*,o 

2. 1,3 




Rigel 

24.39,3 

4,8 

21.27.30,4 

SS, 9 

18.11,7 




l OCC. 

4. 77.4 

24,8 

0. *.**,9 

*9,2 

6.44,5 


or* 

■ 6 

o 

E 

JS 

e 









l or. 

9- i,7 

34,4 

0. 8. 7,0 

39,9 

7.12,6 



Y 
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Dulia Specola Aftronomica 


OSSERVAZIONI DI VENERE, 

U, 

Pajfoggi al Meridiano , 


Acni , Meli 
• G turni . 

Narri , 0 Caratteri di 
Venere , del Sale , e 

Fili del Micrometro. 





1. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 


«793. 


M- S. 

S. 

0. M. S. 

s. 

M. S. 


2 Luglio 

16 

Aldebaran 

42.12*7 

39,o 

20.43. * ,4 

3*, 7 

43. *7, 9 




$ Lembo or. 

* 9-17.2 

44,4 

2 1 • 0.11,2 

37,* 

** 4,4 




Rigel 

22.39,2 

4, 7 

21.23.30,3 

ff.8 

24.21,3 


« 

*7 

( occ. 

Lembo 

1 or. 

«f».i 

26, 0 

0. y.*3,* 

2 0,2 

6.47,4 




9* ?*7 

3*, 3 

0. 8. 8,3 

4 r»2 

7.13,9 



• 7 

Aldebaran 

38.13,0 

39,6 

20.39. 7,7 

32,1 

3y.f 8,4 




$ Lembo or. 

78.24,6 

* »,3 

20.79.18,1 

4*,o 

0.11,2 




Rigel 

18.39.7 

*, 4 

21.19.33,7 

f6, 3 

20.21,8 



«3 

\ OCC. 
i*5 Lembo. 

( or. 

4. *9,7 

27,2 

0. * *4,3 

2«,* 

6,48,6 




9* 3.4 

34,4 

0. 8. 9.3 

42,0 

7.14,6 


( 7 Agosto 4 

$ Lembo or.(n) 

**.*9,4 

26, * 

20.72.f3.3 

20,4 

*3-47,3 


Or* 

* 

Aldebaian 

29.4*.* 

r 1,8 

1 9 . 23.3Bi2 

4,7 

24.30,6 




6 Toro 

*i.4«.9 

to,7 

20.12.39,3 

7,9 

13 . 36,8 

1 



? Lembo or.^v 

*2. 3.0 

29,7 



24,0 

*3.**.* 


i 

6 

Aldebaran 

18.46,8 

*3,3 

I9*(9.39,4 

* , 9 

20.32,2 




fi Toro 

7.43,* 

|i, 8 

20. 8.40,7 

9,* 

9.38,4 




% Lembo or. CO 

fa. 8,4 

3*.* 

20.73. 2,4 

29,3 

f3.f 6,3 


4 

7 

Aldebaran 

14.43,8 

**,2 

*9. **-4*.* 

7,9 

i5.34.* 




Riget 

**•**,3 

40, 8 

| iy.fd. s.r 

32,2 

f6.fr, 7 



OD 

(<•' > Le ossservasioni del Sole, e delle Stelle si trovano alla pag. 70., e 71, 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 

II. 

Paraggi al Meridiano . 


Anni , Mrti 

c Giorni. 

Noni , o Caratteri di 
Venere , del Sole , c 
delie Sedie . 

Fili del Micrometro. 


I. 

II. 

Meridiano 

III. 

V. 

«793- 

M. S. 

S. 

O. M. S. 

S. 

M. S. 

JJ. Agosto 7 

$ Lembo or. 

JS.I6.J 

43.4 

20.53.10,3 

37,4 

54. 4,2 



i occ. 

3-30.7 

C, 8 

O. 4.29,3 

55.9 

5*22, X 



o 

JD 

e 

.J 

e 








1 or. 

7-33.4 

• • • 

O. 6 . 40,8 

>4, 5 

f.48,3 • 


? 8 

Aldebaran 



19.11.43,9 

9,2 

•2.35,3 



Ri'gel 

yt.i«,9 


19-52. 8,1 

33,7 

53.59,3 



g Lembo or. 

5 - 2 . 26,1 

f2,9 

20 . 53 . 29,0 

4 7. • 

54.14,2 



i occ. 

3 . 26,2 

52,3 

»• 4.13,7 

45,o 

5- **.4 


? ^ 

Lembo? 








t or. 

7.22,5 

56,6 

O. 6.30,9 

3,8 

5-37,7 


■£ 9 

Aldcbaran 

6 . 52,8 

19,2 

I?. 7.45.5 

ir , 9 

8 . 38,2 



Rlge! 

47. >9,4 

45.2 

19.48.10,5 

35,9 

49 . ,.S 



? Lembo or. 

r*-33,r 

5,6 

20.53 32, 7 


34 . 26,6 



1 occ. 

3 . 16,2 

42, 6 

0 . 4 . 8,8 

35, > 

5- »,4 

/ 

•£ io 

Lembo? 






> Tremolo 


I «■ 

7* *2, 7 

46,3 

0 . 6 . 20,0 

53, a 

5-27,4 

\ 


k occ. 

3 . 6,8 

33.3 

0 . 3.59,3 

5J.8 

4-5 » ,9 

ì 

^ 11 

fh Lembo l 






> Tremolo 


l or. 

7. 2,9 

36,4 

0 . 6 . 10,7 

44,3 

5»7>7 

\ 

<t ** 

Rige! 

39.58,9 

52,5 

141 . 40.1 7,9 

43,8 

41 . 9,2 



0 Toro 

47.J6.9 

25,6 

,9. 48. f 4.4 

23 0 

49-5 f »7 



g Lembo or. 

53* l, ,4 

33,4 

20.54. 5*3 

32,3 

54-59.5 



( occ. 

2.f5,4 

23.o: 

0 . 3-49,» 

»5,3 

4.4 », 6 


d i 2 

LembcK 








f or. 

6.52,4 

26 , 1 

0 . 5-59,9 

33» 7 

5. 7,3 


Or* '» 

RigtI 

35-29,9 

55,5 

19 . 36 . 20,9 

46,7 

37.12,5 



\ 
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Della Specola Aftronomica 


OSSERVAZIONI DI VENERE, 

U. 

Pojfnggi al Meridiano, 


Anni , Meli 
« Giorni . 

Nomi , 0 Caratteri di 
Venere , del Sole , e 
delle tulle. 

Fili del Micrometro. 



1 . 

IL 

Meridiano 

IV. 

V. 


*793. 


M- S. 

s. 

0. M. S. 

s. 

M. S. 


5 Luglio 16 

Aldebaran 

42.12,7 

39.0 

20.43. f*4 

8*. 7 

43-97,9 



$ Lembo or. 

19.17.2 

44,4 

21. 0.11,2 

37,9 

I. 4,4 



Rigel 

22.39,2 

4,? 

21.23.30,3 

rr,8 

24.21,3 


S *7 

( occ. 
<"5 Lembo^ 

( or. 

4f8,r 

26, 0 

0. 9-93.» 

20,2 

8.47,4 



9- 2.7 

39,3 

0. 8. 8,3 

4», 2 

7.13,9 


jf. tr 

Aldebaran 

38.13,1 

39.6 

20.39. y,7 

32,1 

39-18,4 



$ Lembo or. 

y8.24.15 

9*, 3 

20.yp.i8,t 

49,0 

0 .( 1 , ft 



Rigel 

<8.39.7 

9,4 

2r.l9.30,7 

96,3 

20.21,8 


18 

\ occ. 

Lembo 

( or. 

4 99.7 

27,2 

0. 9*94,3 

2r,y 

6 , 48,0 



9* 3.4 

36.4 

0. 8. 9.$ 

42, 0 

7.14.6 


(T Agosto 4 

§ Lembo or.(n) 

9 *-99 ,4 

26, y 

2<>.92.y3.3 

20,4 

93-47,3 


O* 9 

Aldebaian 

2 ?-49»9 

11,8 

19 23-38,2 

4. y 

24.39.6 



fi Toro 

11.41,9 

10,7 

20.12.39,3 

7.9 

<3.36,8 



$ Lembo or.(b 

92. 3»o 

29,7 



24,0 

53 * 9 », * 


S 6 

Aldebaran 

18.415,8 

* 3 » 3 

r 9 .i 9 . 39,4 

y ,9 

20.32,2 



fi Toro 

7 - 43,1 

II, 8 

20. 8.40,7 

9 ,y 

9.38.» 



? Lembo or.(0 

fe. 8,4 

35,9 

2 o.J 3 * 2,4 

29,3 

r 3 -f 6,3 


* 

Aldebaran 

14 . 40,8 

* f » 2 

19* *9 * 4*,9 

7,9 

<5.34.» 



Rigel 

99.19,3 

40, ? 

< 9 -r«. «,r 

32,2 

r«.rr .7 



(«O i 

(*' > Le nssservazioni del Sole, e delle Stelle si trovano alla pag. 70., e 71 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 

II. 

Pnjfaggi al Meridiano . 


Anni . Meli 

« Giorni* 

Noni , o Caratteri di 
Venere , del Sole , c 
delle Stelle. 

Fili del Microoietro. 


[. 

II. 

Meridiano 

III. 

V. 

l?93. 

M. S. 

S. 

O. M. S. 

S. 

M. S. 

)l Agosto 7 

g Lembo or. 

72 . 16,3 

43.4 

20 .* 3 . 10,3 

37.4 

f 4. 4.2 



( occ. 

3.315.7 

fc ,8 

0 . 4.29.3 

ff.9 

*. 22 , 1 



Lembo? 








ì or. 

7 33.4 

• • ' 

0 . 6 . 40,3 

*4, 6 

7 . 48,3 


? 8 

Aldebaran 



19.11.43.0 

9.2 

i2.3f,3 



Rigcl 

f ».i4,9 


19 * 2 . 8,1 

33.7 

f 3*f 9.3 



g Lembo or. 

* 2 . 26,1 

*2.9 

20 . f 3 . fio , 0 

47. * 

f 4.14.2 



^ occ. 

3 . 26,4 

fi. 3 

O- 4.* 8,7 

4f,o 

f.*t .4 


g V 

Lembo? 








i or. 

7.42,5 

* 6.6 

0 . 5 . 30,0 

3.8 

f- 37.7 


t; 9 

Aldebaran 

6 .* 2,8 

19,2 

t9. 7.47,7 

ri, 9 

8 . 38,2 



Rigel 

47.»9i4 

4f,2 

19.48.10,5 

3f . 9 

49 . t ,6 



g Lembo or. 

ys-33.f 

3.6 

20.f3 32, 7 


*4.26,6 



t occ. 

3. « 6,2 

42 » 5 

0 . 4 . 8,8 

3f . » 

f. r,4 

) 

■£ IO 

fh Lembo? 






> Tremolo 


1 or. 

7. « 2, 7 

46,3 

0 . 6 . 20,0 

73,3 

f.27,4 

S 


k OCC. 

3. 6,8 

33. 3 

0 . 3-f 9,3 

25,8 

4.f *,9 

1 

Q fi 

A Lembo? 






> Tremolo 


( or. 

7. 2.9 

36,4 

0 . 6 . 10,7 

44.3 

f.*7>7 

1 

« *» 

Rigel 

39.26.9 

* 2 ,* 

ia.40.17,9 

43,8 

4«. 9.2 



£ Toro 

47.16,9 

2*, 6 

■ 9. <3. 5-4,4 

23 0 

49-f *,7 



g Lembo or. 

*3.**.4 

33,4 

20.f4. f ,3 

32,3 

*4.*9.f 



£ occ. 

2.*6,4 

23 , 0 : 

0 . 3.49.* 

*f » 3 

4.41,4 



Lembo’ 








( or. 

6.32,4 

26 , I 

0 . f .f 9.9 

33. 7 

f. 7,3 


or* ** 

Rigel 

3* -29*9 

*r,* 

,9.36.29.9 

46,7 

37.12,3 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 

n. 

Paffaggi al Meridiano . 


Ansi , Mefi 
« Giorni. 

Noni , o Caratteri di 
Venere, del Sole, c 

Fili del Micrometro . 



delle Stalle. 

i. 

□ 


m 

V. 


«793- 


M. S. 

□ 

O.M. S. 

0 

M. S. 


O*Ag0St.!2 

fi Toro 

43.f9.7 

28 , y 

*9*44. J7.2 

24, I 

4*. *4, 7 



$ Lembo or. 

*3*29.7 

5'. 8 

20.y4.23 , 9 

S 0,7 

55. > 8 ,. 


y *3 

( occ. 
<9 Lembo 1 

2.4J.2 

»*»y 

o. 3- 37. 7 

3,9 

4.30»* 



( or. 

6.4 ®,f 

*4.3 

o. 5 . 48,4 

22 , 2 

4.55,8 


? .3 

Rigcl 

81*33*9 

18.9 

19 . 32 . 24 , f 

yo.3 

33*«y*7 



fi Toro 

4o. 3*i 

3**9 

19 . 41 . 0,7 

29, 6 

41 . 58 , » 



$ Lembo or. 

r3.fo,i 

«7,2 

20.y4*44,2 


5f-38,4 


# >4 

( occ. 
3 Lembo ' 

2.34,* 

o*3 

0 . 

s 

4 . 18,5 



( or. 

6.29,1 

3.2 

0 . 5 . 34,9 


4.44,4 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 
III. 

Afccnfioni rette , e Vecl'mayoni . 


Anni , Mei! 
« Cibisi . 

Tempo* medio 
del patteggio di 
Venere pel Me- 
ridiano . 

Nomi, 0 Cerai' 
ceri delle Stelle 
paragonate con 
Venera. 

Aicenfioni Rette 
apparenti della 
Stelle . 

Differente oflierrate 
in A.R tra le Velie 
e Venera. 

1 

i 

j» 

? 

H 

5 ’ 

i 

Declinazioni 
enervare di Ve. 
nere . 

1791 . 

O.M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

S. 

IM.S. 

G. M. S. 

Giugo. 27 

2 .J 4 43 ,J 

, 



71 . 37 . 2,0 

3,0 

0.20, 0 

77.30.47,7 B 



Arturo < 

211.32.26,78 






28 

2.jry. j,o 

* 



70 . 39 . 12,0 

3,0 

o.2o, S 

17 . 8 . 14,8 

>792. 





• 




Genti. 2$ 

21. i. 3,6 

Rig.l 

76 . 8.95, « 

-f 184 . 26 . 33,9 

9 * 3 

1.30» 7 

20.34.29,7 A 

Marzo 18 

2 l.J 4 . 3 f , 4 

Procione 

t 12 . 6 . 29 » 6 

-♦-214. J 9 .J 4.6 

S»S 

i.it,8 

14. 8. j,o 

Luglio 14 

s 3 - 3 S>-fM 

| 

78. 8.14, 9 


32 . 46 . 46,1 

*»3 

o.tf, 3 

22. £4.21,3 B 

« S 

4 *. 12,4 


«f, 3 

•+ 

34. 6.27,0 

*, 3 

**.2 

22.46.36,0 

i 6 

42.31,4 

I 

«j, 6 


3J.26. 0,2 

*» 3 

• f,o 

22.38.12,1 

*7 

43 - * 2, 3 

< 

*S» 9 

- 4 - 

36.45.16,5 

*, 3 

* 4 , 7 

22.29. 9,4 



Rrgel J 







18 

4 J . 12,6 

f 

16, 7 

-f 

38. 4.33,0 

'*3 

> 4,7 

22.19.27,6 

20 

47 . 57.6 

| 

* 7 . 3 

4 

40 . 42 . 39,1 

«, 3 

»f, 2 

21.58. 0,4 

21 

49 . 9 .» 

J 

■ 7 . 8 

-f 

42 . i.ij,o 

1,4 

«r, 2 

2I.46.2J,? 

22 

jo.26,2 

1 

■ 8, 2 

-+• 

43.1938,0 

1,4 

«f,S 

41 . 34 . 8,4 

Die. ti 

2. > 3 . 4,2 

* Aquila 

9.48, 7 

- 

o.j8. 3,0 

S»S 

1 . 43 , 0 

23.36.31,0 A 

•s 

2.16.23,6 

<t Lira 

277.28.28, t 

- 4 - 

22. 0. 2,0 

S , 4 

«• 39 , j 

22 . 3 J.J 4, 7 

1793. 









Giugo. 30 

21.22.10,2 


66. 0.J3, 4 

— 

5.38.40,0 

7.4 

0.22 , 0 

16.27. 2,0 B 

Luglio 2 

18. 1,0 

1 

J 4 , 2 

- 

4.42.41,0 

7,4 

0.22, 0 

« 6 . 33 - 9,7 

4 

14. « 6 , 0 

* Toro | 

SS» 0 

- 

3 - 40 . 43,0 

7,4 

21,8 

l 6 . 41 . 21,0 

S 

■ 2.23,0 

! 

SS» 4 

- 

3 . 7 . 3 o,o 

7,4 

20 , J 

16.46. 0,0 

6 

21.10.jrf ,4 

i 

66 . 0 .SS» 8 

- 

2.32.43,0 

7 ,o 

20 , J 

76.51. 7,5 


z 
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Della Specola Aftronomica 


OSSERVAZIONI DI VENERE. 
IR. 

A fce tifoni rette , e Declinazioni . 


Anni , 

e Giorni. 

Tempo medio 
d ri paflajy-icidi 
V eoere pel Me. 
ridiano. 

Nomi, 0 Carat- 
teri delie Stelle 
paragonate ccn 
Venere . 

Asceniioni Rette 
apparenti delle 
Stelle . 

Differenie 0», errate 
in A 11 tra le Stelle 
e Venere, 

•0 

{■ 

£ 

s 

50 

a 

Declinationi 
otiervate di Ve- 
nere . 

> 793 - 

O. AI S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

s. 

M. S 

G. M. 

Luglio 

7 

21 . 9 . 22,3 

\ 

66 . 0.58, 2 


i.*7.i*,o 

7,0 

0.20, * 

t6.s6.Jo.ì B 




x Toro 7 









7 . * 3 .* 

f 

6*. 8 


l.2o.lrt,y 

7,0 

20,* 

» 7 . 2 . 24.5 


IO 

*. 7 .o 

Rlgc! 

?«. 8.,!, s 


10.10.28,* 

6, * 

20, 0 

17 * 4 . 3*, 3 


1 1 

3 -* 9 ,o 

x Toro 

66 . o.*8, 3 


0.38. 0.7 

6»* 


17.21. I*,0 


12 

2 . 47,0 

Rigc! 

78 . 6.53, 3 

- 

8 . 47 . 40,1 

6, 0 

«9,* 

7 . 27 .* 4,0 


*3 

1 . 43,2 


66. o.*9, 4 

-f 

2. 2.2S,« 

*, 8 

* 9 ,* 

i 7 . 34 -*o,o 




x Toro < 








M 

0.42,0 


1. 0, 0 

-+ 

2.46.12,* 

7 

r 

17.41.42,0 


■* 

20.j9.4j" >0 

Rigcl 

76. 8.54, 5 

- 

6.3^.*i,o 


' 9 ,* 

■ 7 . 49 . 3 »° 


i 6 

58.52." 


66 . 1. I, 0 

4 

4. 16. *2, 6 

* , 4 

■ 9 , f 

17.50. 4,0 




x Toro < 








17 

*8. 2,t> 

! 

«. 1, * 

~+ 

*. 3 40, 3 

*,3 

19, 0 

l 9 . 3.36,0 

Agost. 

4 

*2.20,* 

\ 

78.18.30, 0 

4 

9 ■ t . «.0 

3,6 

18,3 

20. 0. 1,8 


s 

*2.27,0 

.6 Toro / 

t 

3 o, 4 

4 

*0. *. 49 ,« 

3,6 

■ 7,2 

20. 4 . 26,4 


6 

* 2 . 34,0 

i 

3 °. 8 

4 

«1. 6.j8,2 

3,6 

17, 0 

so. 8. 3*, 8 


7 

* 2 . 43,3 

5 

66 . 1. 8, 8 

4 

24.26. 0,0 

3 ,* 

* 7 , ■ 

20.12.2 1,6 


8 

*«• * 7,0 

* Toro f 
$ 

9 , 2 

■4 

2* .28.12,* 

3 ,* 

17 , 0 

20,1* .4 8,0 


9 

*3.11,0 

i 

9, * 

4 

26.30**4,0 

3 .* 

« 7 ,o 

20,i8.*2,4 


ti 

* 3 - 44,7 


78.18.32, 0 

4 

■ 6.20.10,* 

3 ,* 

« 6 , 7 

20.23.49,* 


12 

* 4 - 4,7 

i 9 Toro f 
$ 

32 , 4 

4 

17.24. 14,* 

3 ,* 

■ 6,7 

20.2* .4*, 2 


*3 

2* ,0 

1 

32 » 8 

4 

18.28.38,7 

3 ,* 

*6,7 

20.27. 3,7 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 
IV. 

Longitudini , e Latitudini . , 


Anni t Meti 
e Cintiti. 

Longitudini vera 

Latitudini vere 

Ditteremo colle 
Tavole 



Dalle 

Ottcrv azioni . 

Dalle 
Tavole . 

Dalle 

Otterrà» oni 

Dalle 
Tavole . 

In Longi- 
tudine . 

In Latitu. 
dine . 

*79». 

S.G. M. S. 

S.G. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

s. 

s. 

Giugno 

«7 

4 . *6.73. 77,3 

4 . * 6 . 73 . 47 , 0 

1.48.37,0 B 

1.38.37,0 r> 

- 8,3 


O, O 


28 

4 . 13 . 1.37,8 

4. *8. r. 34,9 

1.46.43,8 " 

1.46.42,3 

-0,9 

- 

», 7 

1792. 

Getiiujo 27 

8 . 2 l. ri. 0,7 

8.21.10.49,9 

2.34.9 .3 

2 . 3 <. 4,7 

— io,8 


4, 6 

Marzo 

18 

*0.23. 43. rj, 2 

10.23. 42 - 77 ,* 

0.32. 8,2 A 

0.32. 9,7 A 

— * 3 , « 


i »7 

Luglio 

*4 

3.17.23.18,8 

3 .I 7 . 23 . 2 ?* 6 

0.34.42,3 B 

0.34.32,6 B 

-4 8,8 

- 

7,7 


*7 

3 . * 8 . 37 . 7,8 

3.18.37.11,7 

0 . 35 . 47,3 

0.36.41,6 

H- 3,9 

- 

7-7 


16 

3 * 9 . 70.78,7 

3 «* 9 *f *• 3 »o 

0.38.53.3 

0.38.49,4 

■+ 7 ,* 

- 

4, * 


*7 

3.21. 4 . 42 , 7 

3.2f. 4 .fJ,o 

0.41. 0,2 

0.40.77,0 

4l2,f 

- 

7,2 


18 

3.22.18.37,0 

3.22.18.48,; 

0 . 43 . 4,9 

0.42.79,* 

H-11,7 

- 

7,8 


2o 

3.24.44.24,3 

3.24.46.38,9 

0.47. 3.0 

0.46.79,0 

-*■* 2,3 

- 

4,0 


21 

3 . 24 . 0.2 f,f 

3.26. 0.34,9 

0.49. 5,3 

0.48.77,6 

■+ 9,4 

- 

8,7 


22 

3.27.14.17,4 

3.27.14.32.4 

o.Ji. 1,4 

0.70.72,» 

4 * 7,3 

- 

9.3 

Dicemb. 

1 r 

9.22. 6 . 37*4 

9 . 22 . 6.74,3 

1.49.10,7 A 

«. 49 . 3,7 A 

-f 18,9 

- 4 - 

7,2 


*7 

9.27. 2.36,7 

0.27. 2.38,9 

1 . 71 . 41,6 

i. 7 (* 44,4 

-4 1,2 

-4 

2,8 

* 793 . 

Giugno 

30 

2. 1 . 37 * 2,6 

2. 1.36.48,0 

4 . 8 . 16,8 

4 . 8 . 23,3 

— 14.6 

-4 

7,0 

Luglio 

2 

a. 2 . 3 *. 3.2 

2. 2.30.71,2 

4 . 12 . 42,3 

4 . 12 . 47,8 

— 12,0 

-4 

7,5 


4 

2. 3. 3». 10,2 

2. 3 . 3 o.; 9,4 

4. *7 «* 2,7 

4 . 15 . t ,3 

— 10,8 


8,6 


7 

2. 4. 3.22,0 

2. 4. 3. 8,9 

4 . 17 . 8,» 

4.17.10,4 

- « 3 ,* 

-4 

2,3 


6 

2 . 4. 36. fi, 0 

2. 4 . 36 . 37,0 

4 . *8- 2,7 

4.18.10,6 

— 12, 0 

4 - 

7,9 
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OSSERVAZIONI DI VENERE. 
IV. 

Longitudini , e Latitudini . 
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OSSERVAZIONI DI MARTE. 

Le longitudini , e latitudini , che risultano da queste osservazioni , 
e le loro corrispondenti , che si hanno dalle Tavole , sono state calcola- 
te dagli stessi due valorosi Giovani, che hanno dedotte le precedenti di 
Venere . Alla Tavola poi , in cui sono esse rapportate ho aggiunte due-i 
colonne, nell’ una delle quali è segnata l’Aberrazione in longitudine, e 
nell’ altra la Nutazione ; affinchè ciascuno a suo piacere , senza previo 
calcolo possa trovare le longitudini apparenti , o offervate : lo che spiacemi 
di avere tralasciato nelle osservazioni di Mercurio , e Venere . L’ Aberra- 
zione in latitudine , come che pei Pianeti superiori è piccinissima cosa , 
sebbene non sia stata trascurata nel calcolo , era però inutile di riferir- 
la separatamente . Lo stesso praticherò per gli altri Pianeti , le di cui os- 
servazioni si daranno dopo di queste . 


A a 
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Della Specola Aftronomica 


OSSERVAZIONI DI MARTE. 


I. 

Cifrante dal Zenit offervate nel Meridiano . 


Anni , Mefi 
e Giorni. 

•a 

£. a 
A 3 
"'3 
?» 
S 3 

| Termometro 

•0 

0 

f =■ 
Ì 1 

^ l 

MARTE . 
1 

Dittarne dal Zenit 

di 

F ahrrn 

» 

2 

S 

EAeriore 

5 

Dalia Ili vili onr 
Inferiore 

Dalla Divisone 
Superiore 

Media corretta 
dall' errore del. 
la linea di col. 
lùnaai ose 

» *92. 

P. D. 

C. 

G. 

G. 

G. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

■£ Marzo 31 

30,040 

63,8 

. . . 

**.* 

l 

$ 

31.22.13,* 

3r.22.1y,* 

3*. 22. 30,* 

Aprile r 

30,008 

6r, 6 


*3,o 

D 

< 

3*. »7.3*,* 

31.t7.3y,> 

3r.t7.19,* 

<r 

2 

29.944 

61,2 


f2,3 

1 

Centro: 

31. *2. f ,7 

3*. «2. 7,3 

31.r2.22,* 


8 

3».» 81 

*9,4 

. . . 

*4,o 

D 

\ 

30.49.iy, 7 

30.49.12,* 

30 48. *8,0 

c 

9 

30.04* 

*8, 8 

. . . 

*2.* 

I 

/ 

30.4*. 47.o 

30.4*. 49,o 

30.46. 4,0 

*793 












t Nov. 

a 

29,964 

*7,o 

*7,o 

*4,o 

D 



32.3* .47,* 

32.3*.4*,* 

32.3*. 39,* 

0 

9 

30,048 

*9,o 

40,7 

**,0 

I 



32, 48. *4,* 

32.48. *3,o 

32.49. 3.2 

2 

IO 

29,9*6 

63,2 

64, f 

66, 0 

D 



33 . 2 . 3 *, 0 

33 . 2.30,7 

33 - 2.2*, 8 

S 

12 

99,964 

63, 0 

43 ,* 

* 9,0 

I 



33 * 29 . 0,0 

33 . 29 . 3,7 

33.09. 8,8 

'T* 

18 

29.740 

64,7 

62,* 

99,8 

D 



34 . 49 . 2.0 

34.48.98,0 

34 * 48 . *3,0 

? 

19 

29.908 

60,2 

60,0 

**, 7 

I 



3 *. r.*8,o 

3 *. 2. 3,0 

3 *. 2. 7,* 

<9 

23 

29,938 

* 9.3 

S8,y 

* 4 ,o 

d' 

Centro 


3 * * *4. *2, 7 

3 *.* 4 . 49 ,* 

3 *** 4 . 44 ,' 1 

S 

28 

29.982 


**,0 

*0, 0 

l 



37 . 0. 3,3 

3 i,; 9 .f 9 ,f 

36 .; 9 .ff ,4 

* 

29 

30,022 

* 7.7 

**. 0 

* *, 0 

I 



37 . 12 . 47,4 

37 .* 2 .* 3 ,y 

37 . 70 . 96,4 

0 

30 

29,983 

* 7 ,* 

* 4 ,* 

* 3 , 7 

D 



37 . 2 *-**,* 

37 . 2 * .* 2,3 

37.09.48,0 

cr*Dicem.2 

29 , 6 o 5 

* 7 , 3 * 

*6, 0 

**,0 

I 



37 - **. 23,0 

37.*».27,i 

37.* 1.29,0 


6 

30,032 

**.*' 

49,0 

4 *,y 

1 



38.42.20,* 

38.42.19,0 

38.40.13,7 







D 




1 



9 

29,986 

* 3,9 

*2,* 

49 ,* 

l 



3<;.*9.**,o 

39- *9*49,* I 

39 . 79 , 48,0 


■\ 
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OSSERVAZIONI DI MARTE. 

II. 

Pojfaggì al Miridiano . 


Anni , Meli 
c Clolni. 

N'«»i » 0 Caratteri d 
Mane , del Sole , 
delle Scelle. 

Fili dei Micrometro . 


1. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 


«794. 

M. S. 

S. 

0 . M. S. 

S. 

M. S. 


Marzo 31 

| OCC. 

^ Lembo 

2.17,2 

42,6 

0. 3. 8,3 

33,6 

3.J9.9 



( or. 

<5. 7.3 

44. 0 

0. *.16,4 

*«,« 

4.2*, 7 



• Leone 

33-49.9 

6,8 

.33.32.8 

*4,4 

34-24,2 



rj* Centro 

49.4* ,* 

*«,4 

10. *0.16,4 

4«,3 

*». 7,4 



} Vergine 

*9.32,7 

*3,2 

l(.*Y.23,4 

43,7 

*2.14,2 


Aprile t 

n Leone 

28.41,4: 

ir,4 

*0.29.37,3 

3, 2 

32.28.7 



; 7* Centro 

44.17,4 

43 3 

«o.4f. 8,* 

34,3 

4*. *9,* 



y Vergine 

<«•37,3 

2, 6 

,>•47.27.4 

*3,3 

48.18,2 


e 2 

t Leone 

29. 0,1 

2*. 4 

10.29. *0,7 

«6, 4 

30.41,6 



Or* Centro 

39.14,2 

37,3 

«0.40. 3,0 

28,3 

40. *3,4 



l OCC. 

1.22,4 

43,3 

0. 2.14,2 

39, 3 

3* *,4 

j 

Or* 3 

0 Lembo, 






> Tremolo 


( or. 

f.>3.« 

48.4 

0. 4.22,4 

*7,3 

3* 3*. 7 

i 

* ‘ 

( OCC. 


... 

0, 1.20,3 : 

46 , 1 

2.1 r, 8 

^Tremolo 


1 or. 

4 . 20.7 

*?,3 

0. 3.29.4 

4,2 

2.j8,f 

^Gran Vene. 

g 8 

t Leone 

*.ar ,5 

47 , « 

io. 6.12,* 

37 , 7 

7. 3,2 



Or* Centro 

9.20,4 

46,2 

ro.ro. ir, 3 

37 , 2 

10. ri. 2, 3 



> Vergine 



28,8 

io. 19. *4, 3 

* 9,3 

20.44,4 



( OCC. 

*9 33,3 

* 9,0 

O. 0.24,2 




5 9 

*5 Lembo] 








(or. 

3 25,3 

0, 0 

O. 2 . 34,2 

8,4 

2.43,0 



or* Centro 

4 . 49,7 

ff .4 

IO. *.20,6 

46,2 

6.11,3 



r Leone 


fo.«| 

ro. 2.14,* 

IO , 2 
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OSSERVAZIONI DI MARTE. 
II. 

PtiJJ aggi al Meridiano . 


Anni , Mcti 
e Giorni. 

N’omi , o Caratteri di 
Marte . del mjI* , e 
della Stella. 

Fili dal Micrometro. 


I. 

II. 

s. 

Meridiano ; 

IV. 

s. 

V. 

»/93- 

M. S. 

0. M. S. i 

M. S. 



^ occ. 


47, 7 

23.47.14,4 

40, 8 

48. 7,2 


J Nov. 

4 

^ Lembo 









1 or. 

*o.2t,y 

3 

23.49.28,6 

2,3 

48.37,7 


* 

6 

<y* Centro 

*3. 7,9 

33,4 

so.13.78,7 

24,3 

I4.49,y 




fi Leone 

26.49,7 

16, 2 

20.27*42.4 

8,8 

28.37,2 




Arturo 

74. 8,3 

3y,6 

22. ss. 2,3 

29, 1 

77-76,3 




£ occ. 

44.y9,l 

2^,7 

23.47.^4,2 

18,8 

43.4y,3 


•5 

9 

Lembo 









l or - 

S I. o,7 

34,4 

23.70, 7,8 

41,2 

49.14.6 


© 

9 

O* Centro 


J3.4 

29.12,19,3 

44, 3 

13. 9,7 




fi Leone 

23. 1,1 

27.6 

20.23. J3,7 

20,0 

24.46,3 




La Spica 

78.36,4 

2, I 

21.y9.27, 7 

f 3» 3 

o.?9,t 




( occ. 

47- «s,f 

39,2 

23-48. 7,7 

32, 6 

48. y 8,9 


© 

io 

Lembo 









1 or. 


48,2 

23.yo.2iv4 : 

y4, 9 

49,28,4 


€ 

IO 

or* Centro 



... 

29.10. . . . 

4, 7 

ir.30,3 




fi Leone 


39, * 

20.20. y,7 

3*, 8 

20. y 8*2 




£ occ. 

47.27,3 

f 4, l 

23.48.20,6 

47,2 

49*14,0 


2 

■ I 

Lembo 









l <”• 

yt.29,8 

3,2 

23.70.36,3 

IO, I 

49*43,2 




^ occ. 

47*43,4 

io,f 

23.48.37,1 

3,8 

49*30,3 


u* 

12 

Lembo' 









( or. 

71.46,9 

20, 1 

23*yo.y3,3 

26, 7 

yo. 0,2 


« 

*2 

O* Centro 

6.30,3 

5r,7 

J20. 7.21,2 

46,7 

8.11,8 




La Spica 

47.13.* 

39,2 

j 21.48. y,2 
1 

30,6 

48.y6,a 
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OSSERVAZIONI DI MARTE. 


P ajfagg i ni Meridiano . 


Anni, Mefi 

I Nomi , o Caratteri di 


Fili del Micrometro. 



e Giorni. 

| Mane , del 

Sole , e 








dejle Stelle. 

I. 

IL 

Meridiano 

IV. 

V. 


*793. 



M. S. 

S. 

O.M. S. 

s. 

M. S. 



Lembo] 

occ. 

48* *»2 

=7,9 

23 . 48 . 94,9 

21,4 

49-48,1 


¥ Nov. *3 








< 

or. 

*2. 4*6 

37*7 

23 . 

44,4 

*o-*7, 7 



0 Lembo^ 

occ. 


9,7 

23 . * 0 . 36,8 

3,7 

**-30,4 


co 

« 

or. 

* 3-47,9 

2 t , t 

23 ** 2 . *3,9 

27,2 

* 2 . 0,3 

ÌMoIto Tre- 
minolo. Neb- 
Jbia . 

/ 


O* 18 

C* Ce n irò 


SO. 39,7 

**, * 

*9. * 7 . 20,4 

4*, 9 

98 . Il 3 



Spica 


24.3*.8 

97.3 

2 r . 2 * . 23,1 

48,8 

26 . 14,3 



Arturo 



42* * 

22.17. 9,0 

3*. 9 

r 8. 2,8 



i 

occ. 

* 0 . 4,8 

3 1 » 4 

2 3- * o.*8,* 

2 *, 7 

9* -92,8 


c r* *9 

^ Le m b oj 

or. 

94-10,4 

43,3 

23-93.««,3 

49,* 

*2.22,7 

/Tra le Nu- 
S volo . 

¥ 19 

fi Leone 


4*. 9.3 

3*. 7 

*9.46. 2,2 

28,2 

47 -*4,7 



CT * Centro 


* 4 . 43 ,* 

* 3,4 

*9. **.39,1 

4,6 

96.29,7 



Spica 


20.44*3 

IO, 1 

21.21. 3 *. 8 

1,6 

22.27,2 



i 

occ. 

*0.27,6 

*4,9 

23. *1.21, 7 


92.79,6 


S IO 

^ Lembo j 

or. 

*4-33,3: 

6,8 

23-*3-39,3 

* 3,4 

*2.4*,9 


“3 23 

fi Leone 


29.96,4 

23,3 

*9.30.49,3 

**,* 

3*-4*,7 



Or* Centro 


47 .**, 8 

2 r, 4 

19-48.46,8 

(2,3 

49-37,3 


a 24 

Lembo | 

occ. 

*2. *»* 


23. *2. *9,2 

26,4 

* 3 - * 3, 3 


or. 

96,12,9 

4*, 4 

23.99.18,3 

**.3 

*4-23,9 : 

ÌMoIto Tre- 
minolo . 


i 

occ. 

* 3 ** 7,3 

24 ,* 

23-*4-*r,7 

*9,3 

99.46,2 


4 28 

Lembo/ 








! 

or. 

98. 9-8 

38,* 

23. *7-1 * *4 

44 3 = 

96.16,7 



fi Vergine 





i9-*3« • • 

37,6 

*4- 2,* 



cr* Centro 


39 -» 2.0 

37,2 

19.40. 2,7 

28,2 

40. * 3, 3 



Bb 
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OSSERVAZIONI DI MARTE. 

u. 


P al Meridiano . 


Anni 1 Meli 
« C ioini . 

Nomi , 0 Caratteri di 
Mane , del Sole , e 
delle Stelle. 

Fili del Micrometro . 


I. 

□ 


j7| 

V. 

■793. 

M. S. 

a 

0. M. S. 

Ea 

M. S. 


( occ. 

74-21,1 

48, 4 

23-77*»7.9 

43*2 

76.10,6 

) 

§ Nov. «9 

3 Lembo; 






> Tremoto 


l or. 

98.30,4 

2.7 

23-77.37,7 

8,6 

38.40,9 

s 

■£ «9 

& Leone 

6, 0,4 

26,8 

*9- 7.73,2 

*9,3 

8.43.8 



3 Vergine 



19. 9. • • 

43.8 

*o. 9,3 



O * Centro 

37.21*1 

4«,9 

i9.33.r i,4 

37,2 

39. 2,4 



{ occ. 

74-4> ,7 

12, 7 

53.33.39.9 

7* 3 

3 8.34,7 


*fc JO 

Lembo; 






/De boli film. 


|or. 

98.94,9 

27,4 

23.78. 0,1 

32,7: 

77. 7.7 

^Nebbia. 

fi . ! jo 

S Vergine 


. . . 

ro. 3.54,8 


6.13,3 

1 








> Nuvole 


or* Centro 


. . . 

19.36.20,6 



i 


( occ. 

77.10,3 

38. r 

53.34. 3,3 


77. o,4 


© Die. 1 

Lembo; 








C or. 

79.20,7 

73, » 

53.38.03,7 

98,8 

77.30,8 


Ha 

cr* Centro 

3' .46,9 

*2*3 

*9-32.37,7 

m 

33-58,3 



Spica 

30-74,7 


20. 3r ,46,0 


32-37,4 



( occ. 


30* 3 

53.38.38,: 

27,4 

77-73,2 


CrT 3 

Q Lembo; 








f or, 

0.13*2 

47,8 

23.79. *8, f 

7*. 3 

38.23.7 



( occ. 

77.32*7 

79,9 

23.78.23,1 

77.2 

79.22,3 



Q Lembo; 







■ 

l or. 

* *43*7 

16, 3 

0. 0.48,9: 

2*, 7 

79-73,9 



<y* Centro 

24.23 ,0 : 

48,3 

•9.33. ,3,8 

38,3 

26. 4,v 



Spica 


. . . 

20.14. . . 

43.9 

17. 9,6 



( occ. 

98.59,9 

24,7 

23.79.72,7 

20,2 

o.47,4 


u 9 

Lembo^ 








<«• 

3. 9.3 

4 r , 7 

0. 2.13,8 

46, 6 

1.18,8 
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OSSERVAZIONI DI MARTE. 
IL 

P ’njjogg i al Meridiano . 


Alni , Mni 
• Cifrai. 

Nomi , o Cereneri di 
Muta , del Sole » e 
delle Stelle . 

Fili del Micrometro. 


i. 

li. 

$7 

Meridiano 

IV. 

V. 

■ 793. 

M. S. 

0. M. S. 

s. 

M. S. 

y* Die. 9 

fi Vergine 

S9-3<S>4 

t, 8 

■ 8 . 30 . 46,8 

J2,4 

$*•«7»* 



y* Centro 

■8.38,9 

4,3 

■ 9 . 19 . 29,7 

*4, 8 

20.20,3 



Spiea 

3.43.« 

9,* 

2 ». 4-3f,o 

0 , 7 

y.2<,4 


Or* *o 

( occ. 

v5 Lembo < 

rs.as, 4 

S4, 0 

0 . 0 . 21.8 

48,9 

1 .16,3 

{Debolifóm. 


io,. 

3 . 38,0 

10 , 4 

0 . 2 . 42,9 

'US 

«.47,7 

{Nebbia . 
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OSSERVAZIONI DI MARTE. 
IV. 

Longitudini , e Latitudini . 


Anni , Mesi 
c Giorni . 

Longitudini reta 

Latitudini vere 

> 

r 

z 

8 

Differenze colle 
Tavole 


Dalle 

Osservazioni. 

Delle 
Tarde . 

Dille 

Osservazioni 

Dall* 

Tavole. 

B 

§ 

o" 

a 

In Longì. 
tudine . 

In Lati- 
tudine. 

1792 . 

S. G. M. S. 

S. G. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

S. 

s. 

s. 

s- 

Marzo 3* 

;.20 .2^.28 ,6 

y , 24 . 2 ?. 44,1 

3.1 1.24,0 

3.11.21,6 

-+ 4,3 

41,0 

■+* 7 ,y 

— 0,4 

Aprile 1 

y. 20. 6 . g 8,0 

f.2o. 7. 8.4 

3. 9. y,o 

3. 9. 2,4 

-+ 4,3 

- 41,0 

-fio, 6 

- 2,4 

s 

/. 19.48.47,0 

y. t9.49. *,? 

3 - 4.44,? 

3. <5.40, 6 

-f 4, 0 

41,0 

-*-* 4 ,f 

-4, » 

8 

y.C«.* 4 . 2 y,o 

f. 18. 14 . 37,9 

2. y 1.41,1 

2 .y*. 42,3 

-f 3,0 

-f». 9 

4 IJ, 2 

-fi, 2 

9 

y.* 8 . f. 9.4 

y.*8. 1 .18,3 

2.49.19,7 

2 . 49 . 6,2 

-f 3, 0 

H*o, 8 

-f 9 ,o 

-* 3 ,y 

* 793 * 









Nov. 8 

y. 19.44. 33.4 

y. 19. 44 - 37 * 2 

I. 33 .f 4,9 

*. 33 - 4';, 4 

-23, y 

- 7*9 

H- 3*8 

-6,6 

9 

y .20. 19.26*1 

y.20.19.27,4 

i. 34 . * 3.0 

*•34 * 2,7 

- 23,0 

- 7*9 

-0,7 

"*>3 

io 

y. 2 o.y 4 .* 4 »o 

y.2o.y4.»y,2 

*• 34 . 40,2 

«• 34 . 35,8 

- 22,9 

- 7*9 

-f * , 2 

- 4,4 

12 

y.22. 3 '- 37.9 

y.22. 3.39,2 

* «3? *24,8 

*. 3 y. 22 ,i 

-22,8 

“ 7,9 

*+ », 3 

-9.7 

»8 

f.sj.jo. 6,s 

y.2y,3o, 8,2 

*•37.44,3 

*.37.39,6 

— 22, 0 

- 8,0 

-f 2,0 

-4,7 

*9 

5.2 6. 4.16,8 

r.s 4 . 4. « 9,0 

*. 38 . 4,7 

1.38. 2,4 

— 22, 0 

- 8,0 

*+ 3*2 

- 2,3 

23 

y .28 .20,12,7 

y.28.20.20,3 

*•39.40,» 

*•39.34,2 

— 21, * 

— 8,1 

-+ 8,0 

- y,9 

28 

6. «. 8 . 30*3 

«. 1. 8,35,2 

1.41,34,7 

l 4 * . ; 8,6 

— 20 , 3 

- 8,2 

- 4 - f*2 

- 8,1 

29 

4 . I. 4 I-S 7.8 

6. (. 4 r,? 9,6 

«.41.94,4 

*. 4 *.y *,4 

— 20, 3 

- 8,£ 

-f f , 8 

- y,o 

30 

6 . 2.ty.i2,3 

5 . 2.ty.r8,y 

1.4222,0 

*.42.14,3 

—*£ 0,2 

- 8,2 

■+ y,7 

- 7.7 

Dicemb. 2 

6. 3.21.32.1 

4 , 3 . 91 . 41,2 

*.43. y,4 

>.43. 0,9 

— 19*8 

- 3,2 

-4 9 , * 

- y ,4 

6 

«. ? .33. 9,4 

4 , 5 . 33 -« 5 ,« 

<.44.34,4 

*. 44.29, y 

- 19» « 

-3.3 

s>s 

-6,9 

9 

6 . 7 . 10 . 43*0 

4 . 7.10.37,2 

t. 4 y. 44,0 

«.45.38,3 

- 18,7 

“ 3,3 

- 5,8 

-*•7 


Cc 
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Della Specola Afhonomica 


OSSERVAZIONI DI GIOVE. 

Le distanze di questo Pianeta dal Zenit sono state da me prese col- 
lo stesso metodo con cui quelle di Venere , osservando cioè i lembi su* 
periore , ed inferiore. 11 contatto loro col filo orizzontale è sempre stato 
netto, e preciso, talché, pare, che i diametri, che quindi se ne posso* 
no dedurre , non debbano essere inesatti . E veramente sono essi prossi- 
mamente conformi a quei , che si hanno dalle Tavole del Sig. De Lambre , 
colle quali , siccome sopra ho notato , si sono paragonate le longitudini , 
e latitudini osservate . 

Le osservazioni di Aprile del 1792., e le altre di Maggio del 1793. 
furono fatte quando Giove era in opposizione col Sole ; c però in finta 
ne darò i rispettivi calcoli . Dai cinque agli undici di Maggio del 1792. 
i passaggi al meridiano furono osservati al cerchio solamente . 

Nel calcolo della declinazione non ho tenuto conto della paralasse 
di altezza; la quale, per altro, nelle sole osservazioni dal 1793. giunse 
a i",5 , nelle altre non essendo stata che di poche decime . 

Le longitudini , e latitudini sono state calcolate da D. Niccolò Carioti- 

I. 

Dìftan^e dal Zenit ojjervate nel Meridiano . 


Anni , Mefi 
e Giorni . 

•o 

~ * 

DB m 

€ j 
|3 

Termometro 
di Fabrenhait 

n 

jr » 
0 

GIOVE. 

Dittante dal Zenit. 

Dalla Diviùor.c 
Inferiore 

1 alla Divisone 

Superiore 

Media corretta 
dall’ errore del- 
la linea di col» 
Jimatione . 

|" 

|* 

> 

5 

1 

Q 

w 

» 

r 

179»* 

P. D. 

G. 

G. 

G. 



G. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

Aprii, ir 

29.9*6 

61,3 

. . . 

*3.2 

D 

L. Slip. 

47 . 6 .it,o 

47 . «.tt.r 

47. 6»*9.o 







r v nf - 

47. 3-44,0 



? 

30 , 0*2 

62, 0 

. • . 

11*7 

I 

3 



47. 3-39.0 







a (Sup. 

47- 2 . * 3 , 0 

47. 2. * 6,0 








STI'-r. 

47. f.34,7 



Ir «3 

29.996 

62,8 

. • . 

**»o 

D 

3 L 



47 . o.ja,4 







0 (Sup. 

47 , 0 . 46,0 

47 . 0.4*,® 
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OSSERVAZIONI DI GIOVE. 

I. 

Di flange dal Zenit offerente nel Meridiano . 


Anni , MfG 
• Giurai, 

•D 

l? 

Termometro 1 

di Fahrenheit 

•* 

0 

n 2- 
5 1 

GIOVE . 

Dittante dii Zenit. 

Dilli Divisone 
Inferiore 

Dalla Di vili me 
Su penare 

Media corretta 
dall' errare del- 
la linea di cui- 
liminone . 

ST 

i' 

G. 

> 

5 

3 

M 

» 

5 ' 

1792 - 

P. D. 

G. 

G. 

G. M. S. 

G. M. s. 

G. M. S. 







ir>f- 

46.y8.16, 7 



C) Aprii. 14 

29,923 

< 5 r, 0 

_ . . 

77.8 

I 

3 : 



46.58. 8,1 







g\Sup. 

44.77.03.7 

44.77.06,3 








r I„r. 

46.56. 7,7 



O *5 

29, 892 

62,o 


54,3 

D 

Ile 



46.77.03,7 







o(Sup. 

46.77.17.3 

46 .yy.i 7 ,y 








mlnf. 

46.70.48,3 



£ 16 

29,900 

6£, 0 



y 3 ,f 

1 




46.52.41,2 







r/Sup. 

46.yi.58, 0 

46.51,59,0 








ir, •■><■• 

46.45.21, 5 



4 *9 

79, 844 

49 , 2 

. . . 

61,7 

D 

Ile 



46.44.37,2 







y/Sup. 

46 . 44 . 29 , 0 

46.44.07,7 








r,[nf. 

46 . 34 . 1.6 



(T 23 

* 9,95 2 

43 . 3 

. • . 

52,0 

I 

3.1 



4 «. 33 . 73,0 







£T 1 Sup. 

4 «- 33 . 9 ,o 

46.33. 8,7 







t 

JT lnf - 

46.31.77.0 



r» ^ 

29 , 892 

<52,9 

. • . 

54,9 

/ 

3 



45 . 3 «.iO ,7 






i 

Si Sup. 

46.31. 4,7 

46.31. 3,3 







D 





- faggio y 

-' 9 . 7«4 

75 » 7 


7 °,y 

ì 

\ 

1 

46 . 4 . 23,5 

46. 4.20,0 
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8.4|.*3iO 

•9 

U.43S*.0 

/ 

i 

s 

1 

29,0 

■+ 4 . 8 . 27,3 

°.f 9 * 2 

8 . 38 . 32,4 

23 

1 1.24.24,0 

20 , 1 

+ 3.39 77.2 

o.f9 , 0 

8 . 28 . 8,0 

=4 

1 1 . 22 . 0,0 

20,3 

■+ 3- 82.71,3 

o.f9» 0 

8 . 24 . 27,7 

Maggio s 

u 33.44.4 

i Vergine 

*94«f 1 . 33,0 

*+ 8 , *.43, f 

o.f 8 , 9 

7.78.14,4 

7 

lo. 2 f. 7,7 

1 

*93.34.20,0 

*+- 4. 6 . 30,6 

o.f 7, 7 

7*f 3.44,7 

8 

10 . 00 . 4,., 3 

; 

19.8 

4 . 40 . 30,3 

°‘77, 3 

7.f*33,3 

» 

I 0 .IÓ. 2 S.J 

1 

19.4 

-4- 3 .f 4.29,3 

7» 3 

7.49*24,3 

" 

«o.r 2 . f ,4 

i 

„ . i 

* Vergin.j 

*9,4 

■+ 3.48.49,2 

o.f 7 , 0 

7-47. *7,o 

! - 

io. 7 . 79,3 

«9,2 

-► 3-42.47.9 

o.f 7 , t 

7.47.13,4 

i 

xo. 3*3 ' i9 


19,2 

-4- 3.37. *f,* 

O.f 7 , 2 

7>43-*3,3 


9.ro.39.7 

1 

*8,8 

-+ | . 21 . * 1,0 

o.I7. 4 

7-37.29,7 

.i 

4 . 44 . 23.4 

1 

«8,6 

-*■ 3«* f *f 9»o 

o.f7»4 

7 . 37 . 40,4 

■ 7 

1 

9.42. 7.4 

/ 

18,6 

-+ 3 . io.fr , 9 

O.f 4» f 

7-33-7;,o 
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OSSERVAZIONI DI GIOVE. 
III. 

Afcenfioni Rette , e Declinazioni . 


Anni , .Mefi 
t Giorni . 

Tempo Medio 
del partagli© di 
«.iove al Me- 
ridiano . 

Nomi , o Caratteri 
delle Stelle parago- 
nate con Giove . 

Aicenùoni Rette 
apparenti delle 
Stelle . 

Differente ©fletette 
io A.R.tra le Stelle, 
e Giove . 

fo 

I 

§ 

Declina troni 
offerente di Gio- 


0. M. S. 

G . M. S. 

G. M. S. 

M.S. 

G. M. S. 

Maggio 18 

9 3 7*f2,o 

* Vergine 

t 9 S. 34 .tS,f 

-+ 3. 6. 2,4 

o.jó, 2 

7.32.12,2 A 

* 793 . 








Maggio i4 

*».f 9 .* 4,8 



* 44 . 11 . 39,4 

— 9 . 7 . 21,9 

.-= 3 ,. 

18.29. *9,* A 

• 9 

h. 46 . 33.9 



40,1 

- 9 . 30 - 98 . > 

1 . 23,3 

*8.24*23,8 

22 

( 1 . 33 . 12,2 



40,9 

- 9 - 94 . 23.6 

l. 23 > 6 

*8.19.32,0 



Antares 






*3 

r r .2 8.4 7,2 



4*, 2 

— io. fi. 1,3 

1.23, 6 

18.17.99,0 

24 

1 1. 24. 19,2 



4*,JT 

— la. 9 - 46,7 

1.23,6 

l 8.16.1 f ,6 

2* 

**.* 9 .* 3 »* 



41,7 

— 10.17.28,2 

1 . 23 , 6 

18 . 14 . 39,8 


■»» 
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OSSERVAZIONI DI GIOVE. 
IV. 

Longitudini , e Latitudini . 


Anni , Meli 
e Giorni. 

Longitudini vera 

Latitudini vera 

> 

JT 

X 

R 

Dille reme eolie 
Tavole 



Dalle 

Onerv «rioni. 

Dalle 

Tarale. 

Dille 

OiKrv.noai 

Dalle 

Tavole- 

I 

1 

In Longi- 
tudine . 

In Lati- 
tudine . 

| « 792 . 

S. G. M. s. 

S. G. M S. 

C.M. S. 

G. M. S. 

S. 

s. 

s. 

s. 

Aprile 

1 1 

'►.27. 4 . 2.4 

6.27. 4. 21 ,8 

B 

1.31.76,9 

B 

1.31.78,0 

-fi 1,2 

-+o, 7 

H 19» 4 

HI, 1 


12 

6.26.76.28,7 

6.26.76.43.2 

1.31.58,1 

1 . 3 ». 56.3 

4 tt ,2 

HO, 7 

H * 4 , 7 

- 1,8 


*3 

6.26.48.72,2 

6.26.49. 6,9 

1.31.76,4 

1 3 '. 56,2 

-f *», 3 

HO , 7 

H « 3 , 8 

•~o ,4 


14 

6.26.4 t .TO, 7 

6.26.41 .26,3 

*. 9 t.f 4 a 7 

* 3»^*.3 

H «*, 3 

ho 7 

H 16, 3 

HO, 6 


•f 

6 . 26 . 33 . 34,1 

4.26.33.47,1 

• . 3 '*r *44 

«• 3«.*>,3 

•+**.3 

H-o,7 

H13, 0 

— 0, « 


|6 

6.26.25.49.7 

6.26.26. 7.7 

1.31.70,2 

«• 3 *.**,o 

-. 11,3 

ho , 7 

H 18,0 

HO, 8 


*7 

6.26.18.1 1 ,6 

6.26.18.28,8 

1 .31.48,1 

1.31.48,6 

-f *»,3 

Ho, 7 

HI 7.2 

HO, 7 


«9 

4 . 26 . 2.72,9 

6.26. 3 .n ,3 

'•31.35.6 

» .31.42,7 

Hit, 2 

Ho, 7 

H 19,3 

h 6,9 


23 

6.25.32.42,1 

6 . 25 . 32 . 57.3 

«• 3 *.«Sia 

«•3«.26,o 

*♦-11,0 

HO, 6 

H« 3.2 

42,8 


*4 

4.25.25.11,4 

4.25.25.25,8 

• • 3 «*« 9 »y 

«. 3 « 23,7 

-*■**,0 

HO, 6 

H 14, 4 

H 4 1 2 

Maggio 

S 

6.24. 7. 7.9 

6.24. 7 - 21,9 

1.24.54,9 

«.29.78 3 

-♦■ 9,8 

HO, 4 

H *4 , 0 

HI . 4 


7 

6.23.74. 6,8 

6 . 23 * 4 . « 8,4 

1.29.36,2 

«.29.39,4 

-4 9 ► * 

HO , 4 

411,0 

- 1,8 


8 

«. 23 . 47 . 3 <.o 

6.23.47.51.3 

1.29.27,2 

*•29.29,7 

H 9. 4 

HO , 4 

HC 2,7 

42,3 


9 

6.23.41.20,9 

6.23.41.34,4 

1 . 29 . 17,4 

1 29. *6,8 

H 9.2 

HO , 3 

-*«*.* 

HI , 4 


IO 

«• 43 . 3 J. » 7 .* 

6.23.35.33,2 

1.29. b,i 

1.29. 7,9 

-4 9 . * 

HO, 3 

HI 6, t 

— 2,2 


l« 

6.23.29. 2.7 

6.23.29.27,9 

1.28-72,3 

«.28.55,1 

-♦ 8,9 

HO, 3 

H 2 3 ,4 

42,8 


12 

6 . 23 . 23 . 13,3 

5.23.23.29,7 

t. 28. 42, 7 

«.28.43,8 

H 8 j 

HO, 3 

H *6, 4 

H 1,3 


** 

6.23. «.15,1 

6.23. 6.28,2 

1.28, 8,7 

*.28. 8,7 

-4 8, « 

HO, 2 

HI 3 .I 

HO, 0 


l6 

6.23. 0.48,8 

6.23. 1. 3,3 

1.27.56 ,5 

«.27.76,4 

H 7 » 9 

- 0,2 

HI 4 .* 

.* 


*7 

6 . 22 . 77 . 29,6 

6*22.77 - 47 »® 

«• 27 . 43,0 

1 . 27 . 43.8 

■+ 7,8 

HO 2 

H 1 7, 4 

HO, 8 


Ff 
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no con quello del Sole, ne conchiudo quindi la distanza in tempo, la 
quale sottratta dal tempo dell’ osservazione , darà il momento dell’ opposi- 
zione . Ecco il calcolo per intero . 

1792. a di 15. Aprile a i2*.i'. 41", T. m. Longitudine di Giove dalle 

Tavole 6'. 26“.' 

Eccesso delle Tavole sull’ osservazione 


33-47 .1 
- 15, 8 


Longitudine corretta 6. 26.33.31,3 

Longitudine del Sole 6. 26. 37. 50, 8 

Arco della distanza di Giove dall’ opposizione • ..... 4. 19, g 

del Sole 58'.35",6 


Movimento diurno ' 


| di Giove 7. 39, 8 


Movimento relativo di Giove 1. 6. 15, q .. Com.arit. del suo Log. 6,400761 

Log. dell’ arco della distanza di Giove dall’opposizione 2,414127 

Log. di 2 q\ 4.936514 

Log. della dist. di Giove dall’ oppos. in tempo i h -34'. T' . . . . 3,751412 

Tempo dell’osservazione .....12. 1.41,0 

Opposizione li 15. Aprile a io 27.41, T. m. 

J dal'e Tavole 6’. 26’ 34'. 17" 

dall’ osservaz. 6.26.34. *>3 

! nell’ opposizione 

’ [ dalle Tavole . . 1. 14. 55,4 B 

Latitudine eliocentrica 1 7 

t dall’ osservazione 1. 14. 54,2 B 


Oppofaione del 1793. 


1 793 * 1 * *6- Maggio a 1 i h . 59'. 54", 8 Longitudine di Giove dalle Ta- 


voe ’ ’ ’ ’ ’ 7 *- 2 7 °- 6 '- 39",3 

Eccesso delle Tavole sull’ osservazione 27, 6 

Longitudine corretta ■ 6. r 1, 7 

Longitudine del Sole 1.26.25.36,3 

Arco della distanza di Giove dall’opposizione H- o. 0,40.35,4 


Mo- 
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f del Sole 57 '- 4 2 "*3 
Movimento diurno; 

( di Giove 7. 38, 2 

Movimento relativo di Giove 1. 5. 20, 5 . . Com.arit.del suo Log. 6,406659 
Log. della distanza di Giove dall’ opposizione 3*386552 

Log- di 24*. 4»9365 *4 

Log. della distanza di Giove dall’op. in tempo i4 h .54'.29",o .... 4,729725 

Tempo dell’osservazione 11.59.54,8 

Opposizione li 17. Maggio a •••••• < 


Longitudine eliocentrica f 


> nell’ opposizione 


Latitudine eliocentrica 


... 2. 54.23,8 T. m. 

| dalle tavole . . 7*.27 <> . i'.54'',6 

| dall’ osservaz. 7. 27. 1.26, 9 

i dalle tavole ... o. 52. 4, 2 B 

! dall’ osservazione o. 52. 2, 6 B 


Questo metodo di calcolare le opposizioni sembra il più esatto, e si- 
curo ; poiché non impiegandosi in esso le longitudini osservate , ma le.» 
longitudini calcolate, corrette però dall’errore delle tavole, che risulta dal- 
le osservazioni, che si fanno intorno all’opposizione, si ha il vantaggio 
di trarre insieme tutto il possibile profitto e dalle osservazioni , e dallo 
tavole. Col medesimo pertanto calcolerò le opposizioni ancora di Saturno, 
e di Hcrschel , che darò in seguito . 


OSSERVAZIONI DI SATURNO. 


Poche volte mi è stato permesso di osservare questo Pianeta , cioè 
tre verso la opposizione del 1791.; e sei verso l’altra del 1792. in quella 
del 1793- il Cielo fu sempre coperto. I passaggi al Meridiano, a riser- 
va di due volte, sono sempre stati presi col solo cerchio. Dopo che avrò 
riportate le longitudini, e latitudini osservate, darò il calcolo delle op. 
posizioni , siccome ho fatto per Giove . 
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OSSERVAZIONI DI SATURNO. 

I. 

Diftamp dal Zenit ojjervate nel Meridiano . 


Anni , Meli 
e Giorni . 

Barometro 
Pollici IngUii 

Termometro 
di Fahrenheit 

TJ 

« C-i 
O M 

y a 
0 " 

SATURNO . 

Dittarne daT Zenit 

Dalla Dividane 
1 n tenore 



t? 

5 

« 

» 

|' 

Dalla Divilìone 
Superiore 

Media corretta 
dall' errore del- 
la linea di colli- 
mazione 

1791. 

P. D. 

G. 

G. 

G. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

■£ Ouob. 7 

29,984 

»7,3 

4f,0 

I 

l 

34.33. 6 ,o 

34.33* 9,9 1 

34.33.20,0 

4 8 

29.872 

69» 7 

66,0 

( 

Centrai 

34.3J.98.» 


34*3y .12,0 





D i 





4 «3 

29,798 

47, 0 

93.9 


! 

34.44.37,7 

34.44. 34, y 

34.44.18,2 

*792. 









$ Ottob. 13 

30,020 

69,0 

f 8,0 

1 

\ 

29.27.37,9 

29.27. sy.y 

29.27.38,7 

fi 14 

30, 130 

69, r 

f 9* 7 

D 


29.29.16,0 

29.29.18, j 

29.29.17,2 

a «r 

30, 120 

70, * 

6 2, 0 

I 

i 

29. 3«. f>° 

29-3*. 4,2 

29.31. 4,6 






Centro? 




or* 16 

30,020 

71,0 

60, 9 

D 

I 

29.32*43,9 

29.32.43.9 

29.32.46,0 

$ «7 

29, y43 

70, j 

60, j- 

I 


29.34.24,0 

29.34.23,0 

2934.23, y 

> i - 18 

29,896 

70,0 

61,3 

D 

i 

29.36. 6 >S 

29 . 38 . 7.7 

29-36. 7, t 






sri ,nf - 

30.14. 0,0 



Q Nov. 1 1 

30, 020 

4o. 9 

?2, O 

D 

2] 



30.13 42,0 






g-|Sup. 

30.13.32,0 








«Inf- 

30.19. 9,0 



Jf *y 

30, 096 

94 . r 

64, 0 

! 

3 < 



30.18.55,; 






g-(Sup. 

30.18.42,0 




G g 
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OSSE OVAZIONI DI SATURNO. 

li. 

Afccnfoni Rette , c Declinazioni. 


Anni , Meli 
• Giorni. 

Tempo medio 
dt| jul’igciodi 
Saturno ai Me. 

ridiano. 

Ni>mi , 0 Caratteri 
«Mie Stelle parago- 
nate con Saturno . 

Aiceniioni nette 
apparenti delle 
delle Stelle. 

Dirierenir «i(Tervatc 
mA.R.cra le Stelle, 
c Saturno . 

s* 

E. 

bcclioaiioni 
osservate di Sa* 
turno. 

1 / 9 *. 

O. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

M.S. 

G. M. S. 

Ottobre 7 

■». 99 ." 7.8 

1 

( 

•+ 73 . 43 . 29,8 

0 33 , 3 

3 - 39 . 49,7 B 



* 2°.Capric.: 

331.37.23,2! 




8 

rr.yi. 3 , r 

l 

1 

-+ 73 - 39 - 8,6 

37,8 

3.30. J 4 , 2 

*3 

n. 3 o. 0,0 

*■ Leone 

149.18.40,0 

- , 34 , 94 . «,5 

38, 2 

3 . 9 t. 47 ,« 

1 *02. 







Ottobre 13 

' 2 - 34 . » 3 , 7 

v Pesci 

22.40. 6,3 

H- S -J 4 . 39 ,o 

31 , 6 

8.38.36,0 B 

14 

* 2 -*y.; 7 . 6 

t Balena 

2.13. J,o 

H- 2 J.J 7 . 2,0 

3 >» 6 

8.36.99.* 


t2.tl.44, I 

j 

1 

■+ J. 2 J. 27,3 


8.39. 7,8 

16 

*2. 7 . 33 » 0 

\ 

ì 

-+ J.2t. 1,7 


8 . 33 - 96,4 



> Pesci < 

22.40. 6,3’ 




«7 

12. 3 -* 7.3 

1 

/ 

-+ 9 -'<S- 33.9 


8.31-48,4. 

18 

it.y 9 . 4.4 

1 

i 

y.ri.j7,2 

31 , 6 

8.36. 9,3 

Novem b.i r 

IO.i7.4r, 3 

4 

27.^0.28,3 

- >. 43 . 39.8 

33 , 0 

7 2 . 29,0 



* Pesci < 





** 

to. o.ff,3 

1 


- «.J9. «3,3 

33, 0 

7.47* 
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OSSERVAZIONI DI SATURNO. 
III. 

Longitudini , e Latitudini . 


Anni, Meli 
e Giurai. 

LoflgitiK 

Dall* 

Oliti *4i ioni 

lini vere 

Dalle 

Tavole 

Latitili! 

Dalle 

Odervationì 

,» vere 

Dalle 

Tavole 

> 

5T 

i 

V. 

p’ 

Differente colle 
Tavole 

In tongi- I In Lari- 
tudiikc I tuJmc 

1791. 

S.G. M. S. 

S.G. M. S. 

G.M. S. 

G.M. S. 

S. 

S. 

s. 

s. 

Olt. 7 

0.19.29.49,8 

o.»*. 2«?.**,* 

2.46.37,* A 

2.46.39,6 A 

-*•* 3 ,* 

3 , 6 

-+ ?,7 


8 

o.tg.if. 6,2 

0 .»*. 2 *.I 2,7 

2.44.39,8 

2.44.36,9 

4 « 3 ,* 

-*-3, 6 

4 6, y 

- 3,3 

»3 

O.if. K.l 9 > 7 

0.1*. 1.34,3 

2.46.37,9 

2 . 44 . 33,3 

-*■* 3 , S 

-*■ 3 ,* 

-4 14, 6 

- 4,6 

* 792 . 









Ott. 13 

0.29.18.43, 0 

0.29.18.92,4 

2 . 46 . 34,9 A 

2.46. 3*, 8 A 

-*■* 3,2 

— a, 1 

-*■ 11,4 

-M *3 

«4 

0 . 29 . 13 . 49,4 

0.29.14. 7,6 

2.46.33,4 

2 . 46 . 37,9 

-f * 3,3 

— 2, 1 

4 - 13,2 

44 , 1 

«f 

0.29. 8. *8, 0 

0.29. 9.22,* 

2 . 46 . 34,0 

2.46.38,7 

4 * 3*3 

— «, * 

-* 24 ,* 

42 , 7 

»6 

0 . 29 . 4 . 1*. 2 

0.29. 4 . 3 f »2 

2.46.36,5 

2 . 46 . 39.9 

-*-* 3,3 

— 2,1 

4 20 , O 

43 , 1 

*7 

0.28.99.32,2 

0.28. *9. 48, 8 

2.46.36,9 

2 . 46 . 40,6 

4 « 3 , 4 

— 2,1 

4 16, 5 

+ 3, 7 

l8 

0.28,94,39, 6 

0.28.99. 'i 9 

2-46.37,9 

t. 46.40, 6 

-* * 3>4 

— 2,1 

-* 2 i ,9 

43, 1 

Nov.n 

0.27. 3. * 2,7 

0 . 27 . 4 . 12,4 

2 . 44 . 93,6 

2.44.43,9 

-MI, 9 


419,7 

-f.» 


0.26.47.32,3 

0,26.47.94,4 

2 . 44 . 12,8 

2.44.10,* 

-+II, l 

— 2,6 

4 - 22 , 1 

- 2,3 
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OSSERVAZIONI DI SATURNO. 
IV. 


Oppostone del T 79 1 . 

1791. li 8. Ottobre a ii h -5i’. 3",5 T. m. Longitudine di Saturno dal- 
le tavole oV * 5°- 2 5 » 6,2 

Eccesso delle Tavole sull’ osservazione — 9, ° 

Longitudine corretta °- , 5 - 2 4 - 57 » 2 

Longitudine del Sole 1 $• 35 53 ? 9 

Arco della distanza di Saturno dall’ opposizione ..... -*• 5 Ù > 7 

! di Saturno 
Movimento diurno j 

$ del Sole 59.19,9 

Movimento relativo di Saturno 1. 4. 4, 5 .. Com.arit del suo Log. 6,415166 
Distanza in arco di Saturno dall’ opposizione (io'. 5 6’’,7) Log. . . 2,817367 

Log. di C4 b . 4 > 93 ^ 5'4 

Distanza in tempo di Saturno dall’ opposiz. 4'’. 5 '- 5 &"i 7 . . • 4 >*^ 9°47 

Tempo dell’osservazione 11.51.31,5 

Opposizione li 8. Ottobre a 7 45-3 2 >8 1 - m. 

i dalle Tavole o\ 1.5M5' 54", 8 
Longitudine eliocentrica J ! 

’ ( dall’ osservar. 0.15.25-45,8 

[ nell’ opposizione 

(dalle Tavole.. 2.28 51,8 
Latitudine eliocentrica | ] 

[ dall’ osservazione 2. 28. 54, o 


Oppofipone del 1 7 9 -■ 

1792. li 18. Ottobre a u h . 59'. 4", 4 Longitudine di Saturno dalle 


Tavole C.28 ?55'. i",5 

Eccesso delle Tavole sull’osservazione — 18,5 

Longitudine corretta o. 28. 54. 43, o 

Longitudine del Sole 6.26.16.41,3 

Arco della distanza di Saturno dall’opposizione .... — 2.38 1,7 

Mo- 
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Movimento diurno 


^ di Saturno 4'.48",t 
| del Sole 


59 ' 45 . 9 


Movimento relativo di Saturno i. 4-34. o . . Com.arit.dcl suo Log. 6.41 1840 
Distanza di Saturno dall' opposizione in arco (1.38. 1,7) Log. 31976887 

Log. di 2/. 4 > 93 ^ 5'4 

Distanza di Saturno dall’ opposiz. in tempo 2® 10^.44'. 2Ó'',o . . . . 5,325241 
Tempo dell’osservazione Ottobre li . . . 18. 11. 59. 4,4 
Saturno fu dunque in opposizione li . 


Long'tudine eliocentrica ? 
Latitudine eliocentrica j 


nell’ opposizione 


1 20. 22. 43.30, 4 di Ottobre T.m_ 
| dalle tavole. . o‘.28°.43’.t5",9 

| dall’ osscrvaz. o. 28. 42. 57, 4 

dalle tavole ... 2. 28. 46, 2 

dall’osservazione 2.28.42,6 


Hh 


Digitized by Google 


122 Della Specola Aflronomica 

OSSERVAZIONI DEL PIANETA HERSCHEL. 

I. 

Dìfianifi dal Z enit ojfervate nel Meridiano . 
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OSSERVAZIONI DEL PIANETA HERSCHEL. 

II. 

Poffnggì al Meridiano • 


Anni , Vifi 
• Giorni. 

] So»! , « Caratteri de 
' Pianeta He-.chrJ, de 

Fili del Micrometro . 




I. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 


»7oa. 


M. S. 

S. 

0. M. S. 

s. 

M. S. 


>j. Febbr. a 

fi ì r _ 

7-35.4 

rs.s 

tl. 8 . 25,4 

5*. 

9- *7, 4 



> s 

..... 

54,4 

( 1 . 34 - 21,2 

48,3 


1 

? 2 

$ Centro 

2 *. 8,3 

34. 5 

12 . 22 . • . 


22 . 53,6 

> Nuvole 

S 3 

( occ. 
f) Lembo-, 

..... 




57,5 

8 . 23.8 



ì or. 



*3 .5 

O. 9-47.3 

2 r, 0 

8.14,7 



« i 

J Cancro 

3-39.7 

5,4 

*»• 43«,3 

57,0 

5-22,4 

ì 

Nuvole 


« \ 

47.24.7 


i i.44.tó,7 

42,4 

47. 8,4 


t 3 

l$f Centro 

* 7 • 4,2 

30.3 

* 2 . 17 . 56,7 

23.4 

18.49,2 


li 4 

{ occ. 
Lembo? 

( or. 


**,5 

0 . 7-38,4 

4,9 

8.31,9 



ro. 47,4 

21,0 

0 . 9-54,5 

2 7, 3 

9. * ,4 



x Cancro 

4«.30.3 

y^.4 

• *.42.22,2 

43, 0 

43- «4, 2 


*5 4 

Centro 

(2-53,3 

2f.4 

*2-'3f*,7 

17,8 

*4 44,6 



Regolo 

5»-29,5 

55,7 

*3.52.21, f 

47,4 

53 *3-3 


1) s 

| occ. 

fy Lembo 



0 . 7 . 45,7 

12 , r 

8 . 38,2 



( or. 

* 0 . 53,4 

J 7» 3 

0.10. K ,2 

34,5 

9 * 6,0 



x Cancro 

37*37.8 

«.7 

il. 38 . 27, 6 

53,4: 

39- *9, 5 


<Z f 

# Centro 

8.f4,t 

20, J- 

■ 2. 9.48,4 

• 3,2 

*0-39,5 



Regolo 

47-35,3 

1.2 

12. ,8.27.4 

53,3 

49. *9,* 


z « 

( occ. 
Q Lembo? 

6.j8,f 

24,4 

0 . 7-50.7 

1 6 , 8 

8.43,7 



( or. 

12.18,3 

3». 7 

0 

0 

* 

39,2 

9. *2,4 



x Cancro 

53-40.7 

4,6 

**-34-32,7 

58 , 8 

35-24,4 
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OSSERVAZIONI DEL PIANETA HEKSCHEL. 

li. 

PojTaggì al Meridiano . 


Anni , Mcfi 

Nomi , o Caratteri dti 


Fili dii Micrometro 





‘■ancia Her*> h.-l , • el 








Sul* , a delle Sulla . 

I. 

II. 

Meridiano 

10(1 

< 


1 79». 


M. b. 

S. j 

O.M. S. 

s. 

M. S. 


( 7 Febbr. * 

‘ Centro 

4.48,4 

>5*a 

>2. *.4».3 : 

7.-5 

4 . 34.4 


or* 6 

t Leone 

20.24.4 

f2»3 

12.21.23,2 

48,2 

22.t4,3 


or* 7 

* Cancro 

*9 46,0 

12, 1 

I 

I >.3”»‘33,2 

4.3 

31.29,9 



Centro 

0.43.6 

. J 

’l 

t;. r-34.4 

2,9 

2 . 29,2 


a j 

• Leone 


1 * 4 

12.13.27,3 

53.3 

,4. ,8.9 



( occ. 

7- 70 

32. 5 

0 . 7*59,2 

25, 1 

8 . 51,4 


t 3 

*5 Lembo] 







| or. 

1 . 5><* 

30. 8 

0.1 0 . 13,5 

47 3 

9 . 21,0 



<t Cancro 


>7,4 

1 1 . 26 . 43,5 

9,4 

27 . 35,4 



$ Centro 

y^.3v»a 

5*3 

>1. 57*3*. 4: 

58,0 

98.24.3 


>1 8 

Regolo 

35 5»** 

*7,4 

>2 .34.43,2 

9,3 

37-35.2 



[ occ. 


3% > 

0 . 8 . 3.2 

29,0 

8.94.9 

) 

>{■ 9 

Lembo 





Tremolo 

t ■ 

il. 8,3 

43, 5 

0.13.14,3 

52.4 

9.24,1 


* Cancro 

2I.J7.® 

24,0 

1 1.22.49,6 

>5*5 

fl 3.4, .4 



$ Centro 

56.34,4 

0,7 

11.53.27,4 

5 4, > 

54.20,2 


S * 

Regolo 

3l.y7>4 

23,2 

I2.32.49*4 

»r.f 

33 41,3 



( occ. 

4 42, r 

6, 9 

0. 9.32,8 

58, 0 

6 . 23,8 


g Marzo 23 

<3 Lembo 







( or. 

8.33,0 

4,9: 

0. 7*4* *5 

16,3 

4.90,7 



tj» Centro 

2 . 52,3 

1 19, 0 

9. 3-41,8 

11 . 9 

4.38.9 



■ Leone 

2f.f3,l 

4>»o 

9.26. 8,9 

38,6 

27. 4,7 




32. 3,9 

32 , 8 

9.33. o»7 

29,4 

33.97.8 
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OSSERVAZIONI DEL PIANETA HERSCHEL. 

II. 

PaJJaggi al Meridiano . 


Anni , Mni 
c Càiumi . 

Nomi ,0 Cantieri del 
Pianeta Hcrtcbcl , del 

Fili del Micrometro . 



Sole , e delie Stelle 

1 . 

li. 

Meridiano 

IV. 

V. 


*794. 


M. S. 

s. 

G. M, S. 

s. 

M. S. 


1 

■£ Marzo 24 

l occ. 

*5 Lembo? 

4.23.3 

43, 6 

0. *.*4,7 

39,8 

6- 4,9 



(or. 



0, 7.23,0 

*7>* 

6.32,8 



# Centro 

fS.jr.t 

• 7.8 

8. ,9*44.0 

10,9 

0.37,0 



/a Leone 


36,9 

9.29. *,a 

33,7 

39. f,9 



Regolo 

44.33** 

*9,2 

9«4* .2*, j 

**,o 

46.17,1 



( occ. 
® Lembo? 

4. *,6 

30,9 

0. 4. *6,0 

2*, 7 

*•47,0 



( or. 

7.**, 4 

30, O 

o. 7. 4.8 

39,3 

6.43,9 



$ Centro 

*4. *o,o 

*6,* 

«•«•43.° 

9, 7 

7«,37,9 



t * Leone 

24.19,0 

4r,a 

9.2*. 9,7 

38, 1 

26. 6,r 



Regolo 

4o.37,9 

3.8 

9.41.29,7 

**,« 

42.21,0} 


£ *6 

$ Centro 

*o.49,o 

»*,4 

8. *1.42,0 

8,6 

00 

*2.3*,* 



fi Leone 



4*, 6 

9.21.14,0 

42,2 

22.10,6 



Regolo 

3*.42, 0 

8,6 

9.37.34,* 

*9,9 

38.27,8 


* 3* 

(occ. 

<9 Lembo? 

2.17,2 

42,6 

0. 3. 8,3 

33,6 

3. *9,0 



1 or. 

<*• 7,3 

42, 0 

0. f.r6,4 

**,« 

4-**,7 



$ Centro 

30.43,0 

14, 1 

8.34.40,9 

7,2 

32.33,6 



^ Leone 

0.40,* 

5,3: 

9. 1.36,6 

*,2 

*•33.* 



Regolo 

*7. *,* 

3*,o 

9.«7.f6,9 

22,8 

18.46,7 


*793* 

$ Nov. ad 

Regolo 

30. 2,4 

28,4 

*7. 30. *4,* 

20, 3 

C*) 

31,45,3 



00 !•' osservazione del Sole alla pagina 80 . 

W Le osservazioni del Sole alle pagine 97 , 98 , e 09. 
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OSSERVAZIONI DEL PIANETA HERSCHEL. 

II. 

Pcjfaggi al Meridiano » 


Anni , Mcii 
c Giurili. 

Nomi , o Caratteri del 
Pianeta Hertchel , del 
Sole , « dalie Stelle . 

Fili del Microeurrro. 

i. 

II. 

Meridiano 

IV. 

V. 

I7V3. 

M. S. 

S. 

G. M. S. 

s. 

M. S. 

$ Nov. 28 

Centro 

3<5.*3.7 

39,8 

17.37. f,7 

3«,f 

3 7» J 7*4 


p Leone 

f 4*32*4 

;8,3 

«7.ff.24,4 

J0,2 

y6.«y,6 

cr* Die. 2 

Regolo 

■ 4*27*4 

S 4,4 

■ 7.*J.2o,4 

46,3 

(5.11,8: 


tff Centro 

20 . 41,6 

7*4 

■ 7.21.33 9$ 

f 9. 3 

22 . 2 * ,4 

i « 

Regolo 

f9* 0,6 

25,7 

i6.f9.f2,6 

■ 8,8 

0 . 44,8 


ify Centro 

f.12,8 

33,7 

*7. 6. 4,7 

30,4 

6.y6,3 


p Leone 

23 . 3», 3 : 

*6,6 

17 . 24 . 22,4 

48,3 

ay.«4,a 

I 9 

Regolo 

47*17*4 

43*3 

16 . 48 . 9,4 

3f*3 

49. 1,2 


$ Centro 


J2.3 

* 5 .r 4 .* 7,8 

43.3 

yy. 9,9 


p Leone 

t*.47,J 

«3.4 

■ 7.12.39,2 

4,8 

13 . 30 , y 
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OSSERVAZIONI DEL PIANETA HERSCHEL. 

III. 

Afcen/ioni Rette, e Declinazioni. 


Anni , Meai 
c Giorni. 

Tempo medio 
del perigei » di 
Elenchi] si Me- 
ridiano. 

Nomi , 0 Caratteri 
delle Stelle parago- 
□ace con Hcrichcl . 

Atceniionì Rette 
apparenti delle 
Melle . 

Differenze offerrate 
inA H tra le Stella , 
ed Eicrtchel . 

P» 

| 

Declinazioni 
attergate di Hcr- 
achel . 

*/92. 

0. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

M.S. 

G. M. S. 

Febbrajo ,2 

12.27.47,2 

/? Cancro 

tot. 18.43,7 

-+ 

* 8.26. f 3,3 

22, 7 

16.26. 2,0 B 

3 

I2 * 2 3-33» 8 

\ 

>31.43.48,0 

-f 

7.J4.«9,0 

22, 7 

16.26.48,3 

4 

12. 19.27,0 

i 

48,0 

-f 

7.f3 .40,5 

22, 7 

16.27.38,3 

5 

*2.1 J .20, 3 

1 

48,2 

-+ 

7.f*. 3,o 

22, 7 

16.28.2y, 3 

6 

*2.*r.ry,7 

« Cancro 7 

48,3 

-f 

7.48.2, ,7 

22, 6 

16.29.12,4 

7 

*2. 7. 7,J 

( 

48,4 

■+ 

7.4J.f2,7 

22, 6 

>4.30. 3,4 

8 

12. 3. 2,3 

| 

48, ( 

-f 

7.43.16,4 

22, 6 

16.30.48,3 

9 

**.y8.yó,o 

1 

48,6 

-+• 

7.40.40,0 

22, 6 

>4.31.34,7 

Mario 23 

9. 3.38,0 

« Leone 

>43,3».S«,r 

- 

f. 34.46,2 

22, 0 

■6-79. 7,3 

»4 

8-7 9-3<,* 

ì 

1 


xi.27. 8,1 

22, O 

>4. 79. 3*,. 


8.77.34, T 

i 

ì 

( 


n.28. 32,, 

22, 0 

I6.s9.7f,8 



tt Leone { 

149.19.30.8 





26 

8.y*.33,4 

ì 


” 

«*.29.f3 >7 

22, O 

17. 0.1 S,y 

3» 

8.31.33,0 

\ 

È 



22, O 

«7- !.*7,f 

«793. 








Novemb.28 

17.29.33,0 

| 

149.20.30,3 

H* 

*.33. 3,* 

sS, 9 

*2 43. 3>? 

Dicembre 2 

*7. «2.43, 3 

1 

{ 

32,3 

■+ 

*.33.3*, 4 

26, 6 

•2.43. 3.4 



<t Leone { 






6 

t6.fi. 7,0 


34,0 


*•33. «3.9 

27.2 

*2.43.17,0 

9 

16.46.16,3 

1 

Ziti 

-I- 

1.32.22,4 

27, 2 

*2.43-44,0 


1 
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OSSERVAZIONI DEL PIANETA HERSCHEL. 

IV. 

Longitudini , e Latitudini comparate colle Tavole 
del Ch. Sig. Ab. Orioni. 
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v. 

Oppostone del 1792. 

1792. li 5. Febbrajo a 12*15'. 20", 2 di T. m. Longitudine di Herschel 

dalle Tavole dell’ Ab. Oriaoi 4’. 16”. 56'. 14",! 

Eccesso dell’ osservazione sulle Tavole _+. 

Longitudine corretta 4. 16. 56. 17, 7 

Longitudine del Sole 4. 16. 57. 57, 5 

Distanza in arco dall’opposizione — 1.39,8 

| di Herschel 2'.38”,o 
Movimento diurno ? 

(del Sole 1. 0.45,2 

Movimento relativo di Herschel 1. 3. 23, 2 .. Com.arit.de! suo Log. <5,419851 
Distanza di Herschel dall’ opposizione in arco (i'. 39",8) Log. . . 1,999131 

Log. di 24 l . 4-9165 '4 

Distanza di Herschel dall’ opposiz. in tempo o k -37’.39'',9 . . • 3.355496 

Tempo dell’osservazione 12.15-20,2 

L’ opposizione fu quindi li 5. Febbrajo a 11. 37*40, 3 T. m. 

t dalle Tavole q’.tó 0 . 56'. t7",8 
Longitudine eliocentrica t < 

( dall’ osservar. 4.16.56.21,0 

> nell’ opposizione 

’ [dalle Tavole.. 0.41.43,58. 

Latitudine eliocentrica j < 

( dall’ osservazione o. 41. 43,3 


Pel momento istesso dell’opposizione le Tavole del Sig. De Lambre danno 

Longitudine J i 4*. 1 6°. 56. 25, 5 

! eliocentrica j 

Latitudine J / 0.41.37,78. 


Le Longitudini di Herschel dai 2. ai 9. di Febbraio le ho dedotte 
dalle differente in Ascensione retta con * del Cancro , e le ho ritrovate 
maggiori di quelle delle Tavole di 3",6 . Se però le Longitudini medesime 

K !< si 
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Ho 


si rilevino dalle differenze in AR. con a del Leone, il quale fu osser- 
vato li 5. 6. 8. e 9. , P eccesso dell’ osservazione sul calcolo non sarà , che 
di 2" . Quindi corregendo le Longitudini delle tavole di a" solamente , il 
momento della congiunzione sarà a T. m.; e la Longitudine 

osservata 4*.i6”.56'.i9",a . 
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ni 

DELLA 

SPECOLA ASTRONOMICA 

DE’ REGI STUDJ DI PALERMO 

LIBRO V. PARTE IV. 


OSSERVAZIONI DIVERSE. 


OJJervayoni per verificare /' altera del Polo . 

B Enchè io mi sia già studiato ( Uh. /E.) di determinare con ogni 
diligenza la latitudine di questa Specola , pur tuttavia sempre al- 
cun dubbio mi è rimasto di non avere portate alla richiesta esat- 
tezza le mie ricerche . Eg'i è perciò , che ora ne intraprendo nuovamen- 
te P esame ; essendo ben noto quanto sia necessaria per P uso di un Os- 
servatorio la piena di lei cognizione , e quanti risultati di somma impor. 
tatua dalla precisione di essa essenzialmente dipendano . 

La Polare , ed * dcdla Lira furono le due stelle delle quali principal- 
mente mi valsi . Dalla prima , osservata sopra e sotto del Polo ebbi 38". 
6'.q4",i2 ; e dalla seconda 38".6'.44",2 . L’identità di questi due valori, 
confermata dalle osservazioni di più altre stelle , parrebbe , che non do- 
vesse lasciar luogo ad alcuna incertezza . Nientedimeno siccome per la ri- 
duzione delle osservazioni della Polare usai la rifrazione bradlejana , che 
è alquanto diversa da quella , che si osserva in questo clima , e nel cal- 
colo delle osserva/ioni della Lira attribuii a questa stella un movimento 
proprio , non ancora perfettamente conosciuto , cosi ho sempre dubitato 
di qualche lieve errore sulla latitudine stabilita . So che le sole osserva- 
zioni continuate per lunga serie d’ anni possono decidere delle plcciolej 
differenze, tuttavolta non mi è sembrato dicevole cessar dall’impresa sen- 
za 
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za tentare altre vie , aspettando intanto , che il tempo ci prepari più si- 
curi materiali . Due pertanto sono i mezzi , che presentemente mi si of- 
frono , quello delle stelle circompolari calcolate secondo il metodo del Bo- 
scovich ; e 1' altro delle zenitali determinate giusta le più recenti osserva- 
zioni del Dottor Maschelyne . 


Metodo del Bojcovik delle Stelle Circompolari (a). 


Il pregio , e singolarità di questo metodo consiste nel dedurre dal- 
le osservazioni , che voglionsi correggere dell’ etTetto della rifrazione , la 
rifrazione istessa , di cui esse sono realmente affette . E ciò senza alcuna 
prev/a supposizione intorno alla di lei vera quantità , ma col solo cano- 
ne bradlejano , e principio altronde noto , che le rispettive somme delle 
distanze vere dal Zenit di due o piu stelle , osservate sopra e sotto dej 
Polo sono sempre tra loro uguali . Mi sono già servito di questo metodo 
nel libro IV. trattando delle rifrazioni , ma come tra le osservazioni , che 
allora impiegai , alcune erano mal sicure , non si può molto contare su 
quei risultati . Eccone pertanto alcune altre per lo stesso oggetto , le., 
quali sono state fatte quanto più diligentemente per me si è potuto • 


(rO Si potrebbe proporre una difficoltà contro di questo metodo , cioè che la 
i.ì V '?° *’ ori22Qn " non >>» interamente esatta : ma ciò non potrà mai 
«ulla latitudine , che , alla più , I’ errore di qualche decima di secondo . 


legge del 
cagionare^ 
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DISTANZE DAL ZENIT 

Di alcune Stelle Cìrcompolari , ojferoate [opra , e [otto il Polo , 


Anni, Mcfi 
e Giorni. 

•e 

lo 

Tana Metro 
di Fthrenhiit 


:« 

li 

(T> 

5 

t 

> 

i 

3 

0 

s 

3 

5 

Nomi , 0 Ciuc- 
ce ri delle Steli» . 

*793 • 

P. D. 

G. 

G. 

G. 


fjNov.io 

30, oo 4 

62.8 

7 

6*,* 

24 *. di Evelio 
A.R. ap.2o h 

**'-43 \*® 

« Cefeo 

d io 

29 * 9*8 

62,2 

62,0 

14 , * 

24». di Evelìo 






* Cefeo 

C *» 

29.? b 4 

6*, 8 

66, 0 

67,0 

24> a di Evelìo 






x Cefeo 

y 12 

29,944 

63.0 

4 q, * 

* 7 ,o 

24* di Evelìo 



43.0 

60,0 

* 7 ,* 

« Cefeo 

S .3 

29. 936 

3 f* 3 

* 4 »* 

61,3 

24». di Evelìo 




64.0 


1» di Evelìo 
A.R.ap.9 h .*'- 

16,* 
x Cefeo 

4 «s 

29, 902 

61,3 

* 9,7 

* 4 ,o 

C4\ di Evelio 



* 9,7 


* 4,0 

«\di Evelio 






x Cefeo 

$ *4 

29 , 7*2 

« 3 ,* 

64, 0 

42,0 

24» di Evelio 






x» di Evelio 



« 3.9 

« 3 .* 

62, 1 

x Cefeo 

y 20 

29, 908 

4 *,« 

6*,o 

* 9 ,* 

24» di Evelio 



4 *, * 

« 4,0 


x*.di Evelio 




DUI late dii Zenit 

• 

Dall» Di»ifiooc 

Dalli Divifion* 

Sopre , 0 lotto 

Inferiore 

Superiore 

il Polo. 

ti. M. S. 

G. M. S. 


f 0 . 3 " .,6,7 

*0.32.23,0 

Sop.il poi. 

23-3«. «.9 

23.36. 8,9 

) 

93.11.33,3 

*3.11.44,0 

7S0t.il poi. 

80. 4.39,0 

So. 4.42,0 


*0.32.28,* 

*0.32.23,* 

[sop.il poi. 

23 . 34 . 18,0 

23.36.13.7 


*3- H.49,* 

*S*«-4*,3 

^Sot.il poi. 

80. 4.44.3 

80. 4-40,0 


*0.34.14,5- 

*0,32.21,* 

Sop. il poi. 

99.39. 4.9 

*9 39.10,0 

Sot. il poi. 

23.34. 2,2 

23.36. 7,3 

Sop. il poi. 

*3.11.36,2 

*3«* **4«,* 

Sot. il poi.. 

44. 4.38.0 

44. 4.42,2 

Sop.il poi. 

80. 4.82,7 

80. 4.3*i* 

^Sot.il poi. 

93-«,.9«.7 

*3** *.**i7 

1 

44. 4.*4,3 

44- 4.49,7 

Sop. il poi. 

io. 4.98,3 

8o. 4-93.9 

Sot. il poi. 

*0.32.28,0 

*0.32.22,* 

Sop. il poi. 

j-9*39- ai >3 

99.39.16,0 

Soc. il p«). 


\ 


LI 
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DISTANZE DAL ZENIT 

Di alcune Stelle Circotnpolari, offervate fop^'a , e / otto il Polo. 


g Nov.aa 

29 , 94 * 


( 14,0 


« Cefeo 

4 


29, 962 

Ai , a 

* 9,0 

1 

*2,0 

1* di Fvelio 

Q 

23 

29,91 8 

*9,9, 

f8, r 

*3,* 

24* di Fvelio 





*8, 0 


1 » di Fvelio 





*8,0 


a Cefeo 

9 

24 

39.933 

62,0 

63, 0 

*4,o 

i» di F.velio 







* Cefeo 

$ Die. 

»3 

29,834 

«4.r 

62,0 

60, y 

Precedent. 1 a 
Polare di 1 A . 







4 W 

x Orsa min. 

t 

13 

29, 

62,3 

Ao, 0 

J8.f 

x Orsa min. 

* 

14 

29, 784 

64 , O 

62,0 

Ao, 0 

y Cassiopea 







j. Orsa min. 


»4 

29, 6 *j 2 

64,0 

0 

AA, 0 

x Orsa min. 

$ 

■ 8 

29*936 

61, 9 

* 9 , * 

*5,* 

Pre.la Polare 







y Cassiopea 




Ai 7 

60,0 

ff.8 

■x Orsa min. 

4 

1 8 

29, 889 

1 

* 9.2 

* 7 , 3 

* 3 . 7 

Pre.la Polare 





*?.«» 

* 7 ,y 

y Cassiopea 




* 9,1 

*7,9 

* 7 ,* 

x Orsa min. 


Dalla Invilirne 
bujxiiuJe 

Sopra , 0 uno 
il Palo. 

G. M. S. 


33.3 9.14.9 

) 

pop.il poi. 
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DISTANZE DAL ZENIT 
Di alcune Stelle Circompolari , ojjervate fopra , e fitto il Polo . 


Abbi , Mcfi 
Cmmu . 

I» 

S.3 

- 3 
ito q 
n a 
tt» 

Termometro 
di Firhenhait 

Nomi ,0 Caratteri 
delle Steli* . 

■0 

0 

n» 

H 

Dillame del Zenit 

Dalle Dirifiooe 
Inferiore. 

Dalla Divifione 
Superiore . 

Sopra , 0 Kit tu 
il polo. 

1 

> 

0 

w 

■ 793- 

P. D. 

G. 

G. 

G. 

G. M. S. 

G. M. S. 

)(. Die. 19 

29,760 

61,0 

*9,® 

*6,7 

Pre.la Polare 

1 

49.46. *0,0 

49.46.94.6 

ì 






y Cafliopea 


21 .23.49-0 

21.23. *3,0 

pop. il poi. 
> 



ór, 0 

60, 0 

*6,0 

<e Orsa mio. 


*0. 4-42.0 

*0. 4. 4*, 7 

1 


29,978 

*6,* 

*4, 

*0,0 

Pre.la Polare 

/ 

93-97. «.» 

*3-*7. 4,7 

| 




J4,o 


y Cafliopea 

| 

32. 10.23,0 

82. 10.27, * 

fSot. il poi. 



95,4 

93,8 

*o,* 

ce Orsa min. 

* 

*3.39. 7,3 

*3-39.*2,o 

i 

*794. 










•£ Cenn-4 

29,994 

f*>7 

56, 0 

*2,0 

y Cafliopea 

1 

21.29. 3,0 

2 1.28. *6,0 

^Sop.il poi. 






ce Orsa min. 

ì 

9°. 4-94.8 

*0. 4 49,0 

1 

cr* 6 

29,920 

*2.* 

*2,0 

47,7 

Pre.la Polare 

D | 

*3. *7- *7,o 

*3- *7. «0,5- 

I 



J2,y 

*■>3 

47,* 

y Cafliopea 


82.10.40,0 

82. IO. 3*, 0 

Sot. il poi. 



*2.* 

*2,* 

47,* 

ce Orsa min. 

ì 

*3-39.20,2 

*3.39.14,/ 


'J* 7 

30,022 

**»* 

*7,0 

*3,7 

Pre.la Polare 


49.46.49,0 

49.44.93.9 

| 






y Cafliopea 

1 

21.28.49,2 

21. 28. *3,0 

4S0p.il poi. 



**. 7 

*<5,7 

*3»f 

* Orsa min. 

i\ 

*0. 4-44,0 

96. 4.48.0 

1 

* i 

33,025 

S 4,f 

*4,o 

*3,* 

Pie. la Polare 

1 

*3. *7. 0,0 

93-97- 4,6 

\ 




*4,3 


y Cafliopea 


82.10.33,0 

82.10.36,* 

Sot. il poi. 



S4,S 

*4.3 

*3,3 

* Orsa min. 

ì 

*3.39. 9,o 

*3-39. «2,7 

i 

3 8 

30.0^4 

S*,7 

97,9 

*7,0 

Pre.la Polare 

| 

49-47. 6,9 

49-44-99.9 

\ 






y Cafliopea 

D | 

21.29. *» 0 

21.28. *8, 3 

Sop.il poi. 



S7 , 1 

*7,3 

*6,* 

ce Orsa min. 

! 

*0. 4. *7,7 

*o. 4.* >,3 

i 
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Siano ora a , a', b , b‘ le distanze osservate di due stelle circompo- 
lari; x, x' , y, y' le rispettive rifrazioni; sia ancora a — 3 * =s m; a' 

3^' ~~ Tn » b *— 3 y “ n j 6 — * 3 y ■“ 30 ;••••»•••••••••• 


sarà x 


[ ( a •+ a' ) *— ( b h* b’ ) } Tan. m 
( Tan. n — *• Tan. n’ ) — ( Tang. in -+• fan. m' ) 




fan. m 


d d d 

x' tx — — - Tan. m' ; y ss — — fan. n , y' s — — fan. n' . 


Separata pertanto con questa forinola da ciascuna osservazione la 
rifrazione j che 1’ accompagna , cercheremo l’ altezza del Polo , che ne ri- 
sulta . Ecco i diversi confronti delle Stelle osservate . 


1 
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1 37 


t793* Novemb. 
Merid.^ to . . 

Infer. 


« 


Merid.t io 




Infer. | 

Merid.k io 

Super./ ri 
di Cefeo . . 
Merid.K io 

Infer. ( 12 



24* di 

Evelio , ed 

« di Cefeo. 


Bar. 

Ter. 

Cerchio 

Dist. oss. 


30.00 . 

. . 62» . 


. *0? 32.i9%8* j 

) 

* 0.32.22,92 

29,98 

66 

D. 

*0. 32.26, 00 } 


29,92 

61 

I. 

*3. ii.4«, ** | 

*3.11.44,27 

29.9* 

60 

D. 

*3- H» 47» 4o ) 


30,00 

62 

I. 

23. 36. *, *0 j 

! 

1 23.34.10.67 

J.,.8 

66 

D. 

23. 3 1 *- ■ S, 8, ! 

1 

29,92 

62,0 


83. 4.43, f» 

' 80. 4.41,82 

29,9* 

6 0,* 

D. 

80. 4. 42, I* 1 

1 


Differenza =: d , 


n =: 7 90 4 9'. ii" Log. Tetri, n 0,74*7709 num.natur, *,*6892 


' 6,o#*4* 

n' 5 23. 34. *8 log. Tetti, n 9,44001*4 . . 0,434*3 \ 

m — *3. 8. 1 log. Tati, m 0,1249942 ...... i,333*oj 

! 2, *4^87 

m' 3 *0.28. *9 log.Tan.m , 0,0836349 1,212373 


Differenza = rf 3 34*9*8 


d 

Log. =: «,7f 03401 1,7*0340» 1.7*0340» 

tf 

Log. Tetti, m 0,1249042 /07. T.m' 0,0834349 log.T.n 0.74*7709 tog.T.n 
Log. x a '.87*3343 log. x Zi «,83397*0 /o^. y a 2,4961110 log. y' Zi 


1.7*03401 

9,44001*4 

1,3903*** 


24*. di F.velio 


i Cefeo 


t Mer. k * a i.«*,o* ) 

J < J *3. 12. *9,32 1 

Ì Inf. I *3.11.44,2;) [ 

Mer. (x's r. 8,23 ì k 

) ] 5 * 0.33 31 , 1 *) 

f Sup. ( *0.32.22,92) 

k Mer. i y = *.13, 4r 2 

1 i So- I 

l Inf. I 83. 4.41,82 \ [ 

l Mer. I y' = 0.24, S7 ì k 

\ , i l «3-*«-3f,S4 3 

( Sup. I 23.34.10,67 ) 


103.46.30,47 


103.46.30,47 


Le Stelle medesime osservate li rr., 12. e 13. danno 103.46.29,68, 

M m 


/■ 
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11 . 




*•, di 

Evelio , ed 

a. di Cefeo. 


«793* Novemb. 

Bar, 

Ter. 

Cerchio 

Dist. oli. 


Merid. y 13 . . 

. 2f ,90 . . 

. J9,7 . 


44* 4 .40".I0 j 

1 

44. 4.42,72 ] 

Super. * 20 
1» di Tvelio . . 

29,94 

J9,o 

D. 

44. 4-4», 3»( 

! 

Meriti. 1 20 

29.90 

64,0 

D. 

S 9 • 39.18, 3j 1 

1 

j9-39-«4, 20 

Infcr. ( 24 

29,94 

43,0 

I. 

J9* 39* 9, 7 J 5 


Merid. 13 

29,90 

J9,7 

I. 

80. 4.33, 90 | 

! 8». 4.37,2» 

Infcr. ) 23 
a di Cefeo , . . 

29,92 

j8,o 

D. 

80. 4.40, 4o ^ 


Mcrid.. 20 
Super. ( 24 

29, 9J 


D. 

23. 36. 16, 2 j 

, 23.34.1 i,»o 

29,94 

43,0 

I. 

23- 3«- «. 7 S 

1 


Differenza — d 




103.40.48,7 J 


= 3- «.*7 


n — 

44 ® t'.J 7",0 . . . 

Log. Tart. n 9, 98*3*02 . . 

.... num.ncit . 0,96679 

ri = 

J 9 . 34 . 29 , O 

log. Tnn. ri 0,231143* . . 


m — 

79.48.32. » 

log.Tan. m 0,74*2871 . 


fri — 

23. 34 . J«, 0 

log.Tan.fri 0,6400046 . . 



2,6 S9J* 


Differenza =: et 3,33973 


1,7*214*3 t, 7 J 2 i 4 J 3 


Log. r: »7J2«4*3 • . 

d 

Log. Tart. n 9,98*3302 log. T. ri 0,2311436 log.T. m 0,74*2871 log.T.rri 9,6400048 
Log. X = *,«3747JJ l*>g.x f = 1,9832888 log. y = 2,4974324 log. y' = «,392*499 


< Mer. i x zz o.*4»*4 1 
f < ! 44. J-37,3* ) 

\ Sup. ( 44. 4.42,72 3 J 


«». di Evelio \ > «03.. 

( Mer. & x ss 1.3*122 ) k 

[ J9.4o.jo, 42 ) 

f* ( J 9 * 39 .« 4,20 ) 


«03. 46.27,78 


Cefeo 


Inf. 
i Mcr. 
1 Su P 


r.( y =2 J.«4i37 ì 

. ( 80. 4*37,2J ) 

| Mcr. ( y' S 0.24,47 | 

$ < > *3.34.34.*7 

ì Inf. f 23.34. 11, jo ^ 


80. 9. j r /12 ì 

/ \ i03.44-27»79 
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ih. 

Precedente la Polare , « y di Callìope a . 

1793. Decemb. Bar. Ter. Cerchio Dist. oss. 

Merid.C (8 . . . 29,9* . . , 79,7 . . . D. . . . 49 0 .45'.79"37 ì 

{ >49.46.77,67! 

Super, f 1 9 . . .29,76 • . . 79,0 49. 46. 72, 00 5 j 

Precedente la Polare ì 103.44. 3.97 

Menci. ( r8 29,88 77,0 D. 73* 37* *4, 27) l 

\f 9 *S 7 * 8.39) 

lofer. ( 2r *9,78 74>o I. *3 • *7. 2 ,3; J 

Merid.ì 18 2 9,9» 79,7 I, 2r. 29. 0, t( 1 

{ > 21.28.77,77 1 

Super, r 19 29,76 79,0 D. 21.28.71, o \ [ 

> di CafTiopea ' 103.39.29,32 

Merid.i 1 3 29,83 77, a D. 82.10.42,27) i 

5 >82.10.33,77) 


Infer. ( 21 29,78 74,0 I. 82. ro. 27, 27) 

Differenza = d = 4*34,67 


n s 49°.43 , .37 w »o . . . Log, Tari, n 0,0719786 num.nnt. 1,18026 i 

5 2,77096 

ri = 73. 73*13,0 log. Tari, ri 0^369330 «,37070 } 

m S 11. 27. 70, o log. Tan. m 9,7947943 0,393*9 j 

? 7,37*09 

m'a 81.70.49,0 log. Tan. m' 0,8437220 6, 97790} 

Differenza = d = 4,82013 


Log. 3 1,7777236 ....«* *,7777236 * *,7777236 *,7777236 

d 

Log. Tan. n 0,0719786 log. T. ri 0,1369380 log. T. m 9,7947943 log. T. ni 2,7984476 
Log.x s 1.8277022 /ocj. x' =: *,892661 6 log.y 

I 

49.48. *,92 


*,3703*79 log. y’ = 2,7984476 


Pre. la Polare 


> Caffìopea 


Mer. | 

1* 

= *• 7,27 

Sup. | 

1 

49.46.77,67 

Mer. ( 

\* 

= i.i8,io 

Inf. j 


93.97. 8,30 

Mer. | 

i* 

— 0.22,40 

Sup. | 

1 

21.28. 99,97 ^ 

Mer. | 

1 ^ 

5 6.37.60 

Inf. | 


82.10.33,77 


(3-9 8.24,4» I 
tl.29.t7, 9? j 
82.17.tt.39 | 


103.46.29,,, 


103.46.29,32 


Le osservazioni delle medesime Stelle dei 6. , 7. , 8. Gennajo ,794. danno 103.46.29,0. 
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y Cassiopea , ed * Orsa minore . 


1794 . Ceno. 

Bar. 

Ter. 

Cerchio 

Dist. osi. 

Merid. 1 

1 4 • ’ ■ 

, . 2 iy ,92 . . 

• 7»<7 • 

. . D. . . 

7 3°. 39.17*. 47 / 

f 53-39. * 4 . »7 

Infer. P 

7 

30,03 

74,® 

1 . 

53- 39. •». 85 ) 

* Orsa m 

inore . 





Merid. ^ 

1 7 

30,02 

5«.7 

D. 

70. 4.46, O 1 

> so. 4-73,27 

Super. / 

1 8 

30,01 

77,3 

1 . 

7® 4-74, 7 } 

Merid.' 6 
) 

Infer. ) 7 

29,92 

7 *»3 

D. 

82 . 10 . 37 , 7 ® / 

> 82 . 10 . 36,12 

3°*®3 

54.? 

1 . 

82. 10.34, 75 \ 

y Cassiopea . • . 



Merid. 

r 

30,02 

77,® 

*• 

21 . 28 . 7 r, io J 

' 21 . 28 . 56,37 

Super. 

1 » 

30,02 

77.7 

D. 

21 . 29. I, 67 1 


Differenza ~ d 


103.44. 4 * 4 * 


|*>3>39<S1<49 


= 4 - 3 ** 9 * 


n c; 73<>.3f'.26" . • • . Log . Tan . n 0,132228; num.nat. 1 , 37*93 j 

• 2,74866 

ri s 70. 2.2 6 log. Tan . ri 0,0767 742 1,19276 J 

m := 81. 70.42 log. Tan. m 0,84377»® • • 6,97894} 

J 7 3727 » 

m' = 21.27.7® log. Tan . m ' o , 7947943 0,393*8} 


Differenza = <f S 4,82366 


(,oj. = 1,7; 11 169 1,77* * *69 1 , 77 11169 1,7711169 

d 

Log. Tan. n 0,13,258 slog.T.n' 0,070, 542 log. T. m 0,8437520 ioy. T. m' 9,5545943 


Log. X - «,8833454 log. x' = 1,8276711/04/.!/ 

I 

> 53,40.30,59 


o Orsa minore 


4 Mer. I x “ 1.1 6,44 

ì 

73 * 39 . 14 , *7 


Inf. 


t Mer. (*' = 1. 7,24 f l 

S J [ SO. ;.; 7,49 ) 

i Sup. I so. 4 « 7®» 2 7 } 


2,7948689 /oj. y' ss *,3477112 


; 103.46.28,04 


5 Caflìopea 


103.46.28,04 


1 Mer. C 1/ =; 6.33,43 ) 

? r 82 . 17 . 9,77 ) 

| Inf. ( 82.10.36,12} f 

f Mer. f 1/' s 0.22,17 ) I 

S < l 21.29.18,74} 

} Sup. p 21.28.76,37 5 

Le osservazioni delle stesse Stelle dei «8., 19., zi. Dicembre danno 103.46.26,0. 
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I precedenti confronti danno per l’altezza del Polo i valori, che se- 
guono , cioè 

1 38! 6'.44",77 

34*. di Evelio , ed a di Cefeo ' 

l 45 » >6 


1*. di Evelio, ed a. di Cefeo . 46, n 

, \ 45 » 34 

Precedente la Polare , e y Cassiopea t 

! 45 » 5 ° 

\ 45 » 9 8 

y Cassiopea , c la Polare 1 

I 47 »°° 

Medio 38. 6-45, 7 

Metodo delie Stelle Zenitali . 


Ira le diverse Stelle Zenitali delle quali mi sono giovato a determi- 
nare l’altezza del Polo, dopo a della Lira, le principali sono state « del 
Cigno , ed a del Cocchiere . Nel calcolo partii dalle declinazioni per es- 
se stabilite dal Dottor Maschclyne nel 1770. , impiegando nella riduzione 
loro all’ epoca delle mie osservazioni , oltre la precejjione in decimazione un 
annuo movimento , di 0,37 per * della Lira , e di 0,4 per a. del Coc- 
chiere . Come però la precisa quantità di tal movimento non è ancora ab- 
bastanza dimostrata , a rimuovere , quanto più ci sia permesso , l’ incer- 
tezza , che quindi ne può venire , darò le declinazioni di queste mede- 
sime stelle calcolate sulle ultime osservazioni dal Dottor Maskelyne , fatte 
negli anni 1787., c 1788. (a), e secondo esse correggerò la latitudine da 
principio stabilita . 

Tre osservazioni di a della Lira (à) ridotttc al primo di Gennaio 

1791. danno per declinazione media 3 8 °35-54"s 0 

Per 1 ’ epoca medesima si era da me supposta 38. 35. 54, o 

Differenza .... - 4 - o, o 

(a) Astronomica! observations marie al Creeowich bv thè Rev. Nevil Masltelyue . Pare, 
of voi. Ul. 

(t> Li rt. Agosto 1787, , e li 13. Ott. * e to.Nov. 1788. Sull’ osservai ione dei 13. di Ott. ere. 
do , che vi sia un errore di stampa di dieci secondi io più . che io vi ho quindi sottratti • Op. cit. 

N n 
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Cinque osservazioni del Cigno (a) ridotte come sopra 44*.3a'.a6",8 

Supposta 44. 32. 2Ó, o 

Differenza .... -e o, 8 

Quattro osservazioni di a della Capra (ó) ridotte al primo 

Gennajo 1792 44.46. 2,8 

Supposta 44. 46. o, 8 

Differenza .... -+• 2, o 


( * della Lira 38. 6.44,0 

Le latitudini corrette saranno quindi, da < a del Cigno 38. 6.44,7 

( a. della Capra 38. 6. 45, t 

Medio 38. 6. 44, 6 

Se s’ impieghino le declinazioni , che dà il Sig. De La Lande nella 
Connoiffance des temps del 1794. la latitudine risulterà di 38". 6'. 46", 8 ; e 
prendendo un medio tra questa, e la precedente sarà ancora 38°. 6'.45",7 ; 
siccome si è ritrovato colle Stelle Circompolari . Danno prossimamente lo 
stesso molte altre osservazioni di * della Lira, ed et del Cigno, da me 
fatte nel 1793. Finalmente dalle distanze del Sole dal Zenit, osservate 
nei Solstizj estivi degli anni 1792., e 1793., si ha 38”. 6'.44",7 1 medio 
tra tutti 38°. 6’.45’',5 , latitudine di cui farò uso da qui innanzi , e di 
cui non pare, che al presente si possa sperarne una più esatta. 

Taluno crederà forse, che potendo io col Cerchio osservare con mol- 
la esattezza non solo le distanze dal Zenit , ina anche gli azzimuti ; avrei 
dovuto valermi di esso per determinare la latitudine , senza farla dipen- 
dere nè dalla declinazione di qualsisia stella , nè dalla rifrazione . Poiché 
prendendo gli angoli orarj , e 1’ azzimato di una medesima stella circom- 
polare nè due suoi passaggi per uno stesso verticale , ne avrei immedia- 
ta* 


(rtl Li 3. Febbraio , 1., 4., 0., e 10. Novembre 1788. queste osservazioni sono molto 
un formi . Opera citata . 

( .b J Li 29. Aprile , 3. Maggio, 29. Ciugno , e 7. di Luglio. Oltre di queste quattro ve 
ne tono altre otto, delle quali non mi lotio valuto per essere tra loro d. scordi ; così l’os- 
servazione dei 2. di Maggio differisce di 3 ' da quella dei 3., e di 11" dall’ altra degli 8. 
dello stesso Maggio: l’osservazione de* 2. di Luglio differisce di 7" da quella dei 4* Lu- 
glio e e. Opera citata . 
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tamente ottenuta la latitudine , per essere , siccome si sa , Scn. lat. = Cot. 
ang. azzim. x Cot. Semisomma degli angoli orarj . Io non ho lasciato di 
pensare a questo metodo , ma ho ben tosto conosciuto , che per quanto 
esso sia e semplice, cd elegante, nella prattica non può dare, che risul- 
tati assai imperfetti , e sui quali vi sarà sempre I’ incertezza almeno di 
mezzo minuto, siccome col fatto me ne sono accertato. 

Nella favola seguente ho raccolte 1°. le rifrazioni assolute , che si 
hanno dai calcoli precedenti delle Stelle Circompolari , 2 °. le loro riduzio- 
ni in medie, giusta l’altezza ilei Barometro, e grado del Termometro; 
3°. le differenze colla rifrazione stabilita dal Bradley , espresse in millesime 
parti dalla rifrazione totale. 


riftantc apparenti 
da! Zenit . 

Rifrazione 

malora . 

Riduzione, 

Rifrazione 

media. 

Differenza dalla Brulle- 
lana in tpilleluor patti 
della rifrazione totale . 


( 

o'. aa**. 

168 

- 4 - 

O , 

08 

ì 



SI® 

. l 

SO 

O. ss. 

*8 S 

-4- 

• * 

34 

»,r 

- 4 - 

0,013 


( 

0. sa. 

ai 6 

- 4 - 

O « 

73 

i 




I 

0. S 4 , 

669 

- 4 - 

• « 

77 ® 

1 



23 - 

34 






? 27,17 

-4- 

0 , oia 


{ 

0. 24, 

7*7 

H- 

0 » 

727 




44 . 

f 

0. 74 » 

*37 

-f 

0 » 

7 ® 

0 * 77,33 

-+■ 

0 , 00$ 



(. 6, 

489 

- 4 - 

O • 

«7 

ì 



45 ». 

4T 1 






? ». 7 , 9 ® 

-f 

0,013 


r 

1. 7 » 

2 71 

- 4 - 

■ , 

02 

s 





7 » 

292 

- 4 - 

,, 

22 

i 



fo. 

* i 






> 1. 8,02 

-+• 

0, 093 



*• 7 » 
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D litanie apparenti 
«lai Zenit . 

Rifrantane 
aitai un. 

Ridatila!}* . 

Rifrittane 
■cdia . 

Differenti dilla Bradle- 
jana in ntilUfma pani 
della Ritrattone totale. 



«'. ló". 

yoz 

-4 0 

77 

) 


Sl°. 39 

! 

t. |6, 

440 

— O 

30 

S 1.16,68 

— 0, ooS 



I. 18, 

102 

-4 O, 

73 

1 1.18,04 


* 3 . S7 

1 

I. 17 . 

44» 

— O, 


-4 9 , 032 

* 9 . 39 


«. 3 <S» 

SZf 

“4 * 

208 

1.38,43 

-4 O, ot 6 


s 

> 

f. * 3 » 

409 

H* $ , 

34 t 

1 1.19,33 


80. s 

s »<s. 

31 

“4 4 

809 

-4 0 , OIO 


\ 

37 » 

000 

-4 3 , 

42 

1 


tz. 10.30 


6. 33, 

710 

-4 3 » 

42 

4.38,37 

-4 0 , 091 


/ 

6. 33. 

430 

— I , 

S7 

\ 



Media ... h- o , 009 


Il medio delle differenze è dunque H- 0,009, e trascurando il termi- 
ne — 0,008, thè troppo si allontana dagli altri, sarà in numero tondo 
una centesima . Quindi per avere le rifrazioni medie , che giusta le pre- 
senti osservazioni , fossero proprie di questo clima , dalle Bradlejane si do. 
vrebbero separare due decimali sulla destra , cd aggiugner ciò che ne viene 
alle rifrazioni istcsse . Dalle prime mie osservazioni pubblicate nel 1792" 
risultava la rifrazione per questo clima minore di 0,0 tq della Bradlejana * 
se però nel calcolo di quelle osservazioni medesime alla latitudine 38. 6. 
qq , che allora impiegai , si sostituisca la presente , cioè 38. 6.45,5 > s * 
avranno a un di presso i medesimi risultati . Ma di questo argomento 
passo tosto a parlarne piò diffusamente. 
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AZZIMUTI , E DISTANZE DAL ZENIT DI VARIE STELLE 
Per determinare la quantità della Rifrazione . 

Ninno , per ciò ch’io mi sappia, è giunto ancora a determinare col- 
le sole osservazioni la quantità della rifrazione dal Zenit all’ Orizzonte . 
Flamstedo e Newton in Inghilterra, Cassini e la Hire in Francia.su po- 
che altezze del Sole calcolarono le loro prime tavole . La Caille , che so- 
lo ha uguagliate, anzi superate in tal materia le fatiche di tutti gli A- 
stronomi , che lo hanno preceduto e seguito , benché per parecchie di- 
stanze ne abbia immediatamente conchiusa la rifrazione dall’ osservazione j 
per il più gran numero però ebbe ricorso ora al metodo delle interpola- 
zioni , ed ora all’ ipotesi , che le rifrazioni a due diverse distanze dal Ze- 
nit , siano in ragione delle tangenti delle distanze medesime . Bradley fi- 
nalmente , le di cui tavole sono generalmente riputate le migliori , non si 
valse nel formarle , che delle altezze del Sole , e di alcune Stelle circom- 
polari, osservate sopra e sotto il Polo. Egli è .vero, che i principj, che 
si sono sostituiti all’osservazione sono forse egualmente solidi, che l’os- 
servazione medesima , e che per avventura da essa non si potrebbe spera- 
re maggiore precisione; nientedimeno non può negarsi, che sarebbe pre- 
gio grandissimo dell’ opera , se tali principj fossero per ogni grado confer- 
mati dall’osservazione, e questa da quelli reciprocamente avvalorata . Ma 
ciò è appunto, in che s’incontrano non leggiere difficoltà. Per determi- 
nare la rifrazione colle sole osservazioni , non possono certamente servire 
nè il metodo delle declinazioni , nè I’ altro delle stelle circompolari , che., 
pur sono ed i più facili, ed i più sicuri; ma è necessario ricorrere o 
a quello degli angoli orarj , o a quello degli azzimuti . Il metodo degli 
angoli orarj richiede per ciascuna distanza un gran numero di osserva- 
zioni , senza che perciò se ne possa sperare una corrispondente esattez- 
za nei risultati. In fatti La Caille, che di esso si valse, al settantesimo 
secondo grado dal Zenit, ove era per lui di somma importanza di ben 
conoscere la rifrazione , non ostante un gran numero di osservazioni re- 
plicate su nuove diverse stelle , non potè mai venire a capo di assicu- 
rarsi della sua vera quantità , se non entro i limiti di 05" circa . A di- 
stanze minori l’ incertezza diverrebbe proporzionatamente maggiore , e £- 

O o nal- 
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nalmente vicino al Zenit non si potrebbe affatto trarne alcun profitto . 
Più adatto, senza dubbio, si è l'altro metodo degli azzimuti , quante vol- 
te però si abbia uno stromento , con cui si possono esattamente fare le 
osservazioni necessarie . Poiché supposte tutte le altre cose uguali , l’ an- 
golo azzimutale si può sempre osservare con assai maggiore precisione-, 
dell’ orario ; e innoltre non si ha a temere I* incerta variazione del Pen- 
dolo nell’ intervallo , che separa le due osservazioni . Ma questo metodo 
per mancanza appunto di stromenti idonei , dopo Ticone , che Io propo- 
se , non era ancora stato praticato da chicchessia. 

Per le quali cose fin dal primo stabilimento di questa Specola meco 
stesso divisai di tentare un tal metodo , valendomi del mio Cerchio azzi. 
mutale a questo genere d’ osservazioni particolarmente destinato ; ma i pri- 
mi saggi , che immediatamente ne feci , non essendo riusciti di quella e- 
sattezza , di che io mi lusingavo, fui tratto a riputarlo insufficiente, tu 
come tale 1' abbandonai per allora , tanto più , che ero occupato in altri 
travagli. Essendomi però nuovamente posto ad esaminare questa materia, 
riconobbi , che ne’ primi tentativi avevo trascurato di osservare gli azzi. 
muti nelle due posizioni contrarie del Cerchio ; lo che doveva cagionare 
non picciole differenze sui risultati . Mi proposi perciò di riprendere le 
stesse osservazioni con quanto più di attenzione, e diligenza mi fosse per- 
messo ; e cosi feci , incominciando dagli azzimuti di a della Lira , ai 
quali avevo in animo di far succedere quelli di a del Cigno , e quei 
del Cuor di Carlo, e di alcune altre stelle un poco lontane dal Zenit, 
le quali all- Oriente si possono osservare nell’ Orizzonte istesso , ed all’ 
Occidente non rimangono occultate dai monti, che all’ottantesimo quin- 
to grado dal Zenit . Come però al felice riuscimento di tali osservazio- 
ni , è necessario , che esse si facciano seguitamente , cioè che gli azzi- 
muti orientali si osservino nella stessa posizione del Cerchio nello spa- 
zio di 24 1 ! ; indi si replichino nell’ altra posizione dello Stromento nelle 
24* che seguono ; cosi mi è accaduto per l’ incostanza del Cielo di co- 
minciarle, e ricominciarle più fiate, c ben di rado poterle condurre a- 
termine . Quindi è , che malgrado ogni mio sforzo , durante I’ intero 
corso del 1793-, non ho potuto raccoglierne, che uno scarso numero, 
che abbiano in qualche maniera le condizioni richieste . Esse però mi 
sembrano bastevoli a far conoscere quanto apprezzar si debba questo me- 
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lodo , e a determinare insieme con sufficiente esattezza la rifrazione iiu. 
questo clima . Laonde io mi lusingo di far cosa non discara agli Astro- 
nomi , presentando loro queste mie prime fatiche , le quali però non sono 
che un previo saggio di quelle t che mi ho proposto intraprendere . 

a della Lira , a del Can minore , ed * del Toro sono le stelle le_< 
di cui altezze corrispondenti , ed azzimuti mi è stato permesso di osser- 
vare con più felice successo , e più seguitamente . Le osservazioni della^ 
Lira sono state quasi dal Zenit all’ Orizzonte , le altre di a del Can mi- 
nore dal grado trentottesimo al sessantesimo, e le ultime di Aldebararu 
dal sessantesimo quinto all' ottantesimonono ■ Non è però stato possibile 
di compirle tutte nelle due posizioni contrarie dello stromento : in quel- 
le della Lira vi sono unicamente riuscito da 6o“. a 73 0 . ; da 38°. a 50°. 
'n quelle di Procione, e da 70”. a 89°. in quelle di Aldebaran. E que- 
ste poche istesse , riguardo al solo Aldebaran , per tre volte , ebbi la sor- 
te di cominciarle , e proseguirle nei medesimi giorni ; le altre furono as- 
sai volte intraprese , ed intermesse , nè mai insieme recate a termine . Per- 
ciò di Aldebaran darò le osservazioni medesime dei tre suddetti giorni 
coll’ordine stesso con cui furono fatte, e di Procione, e della Lira, an- 
derò scegliendo per ciascuna distanza , e ciascuna posizione dello stro- 
mento, le due più prossime, e più sicure. 

In queste osservazioni ho sempre tenuto conto dei tre termometri , 
cioè esteriore , intcriore , ed attaccato ( v- pag. 57. ) . I medesimi sono 
stati osservati di 15' in 15' di tempo, e talora anche più spesso, ma 
non sono stati notati , se non quando vi era qualche picciola differenza 
rispetto ai precedenti. Negli azzimuti ili Aldebaran sono essi riportati nei 
luoghi precisamente nei quali furono osservati ; ma per le altre due stel_ 
le , dopo di averli segnati al principio non sono stati replicati , se non 
quando erano diversi : cosi per le osservazioni al lato delle quali non è 
Scritto nè Barametro nè Termometro , si dee prendere il Barometro , c_» 
Termometro dell’ osservazione più vicina fatta nel giorno medesimo . 
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Principi pel calcolo (Ielle off. evalioni precedenti. 


Sìa I’ azzimuto ss 4 , l’ altezza del Polo =s / , la declinazione apparen- 
te dell’ astro ss d, e la sua distanza dal Zenit ss x . Se nel triangolo 
formato al Zenit, al Polo dell'Equatore, ed all'astro, siano noti ^,l,d t 
abbassando dal Polo dell’Equatore una perpendicolare sul terzo lato(er), 

. . . Cos.( 1 8o°. — 4) 

rimarrà esso diviso in due segmenti, e sarà Tan . i*. Seg. ss — — , 

1 and 

Cos-i'.Seg.Sen.d , „ „ 

Cos, 2“. Seg, =3 ; — — — , ed x ss 1°. Segmento -t- 2“ Segmento • Lon 

questa formola si avrà per ciascun azzimuto la distanza dell’astro dal Ze- 
nit , da cui sottraendo la distanza osservata , la differenza sarà la rifra- 
zione affoluta . 

Posta pertanto I’ altezza del Polo di 38°. 6'-45'',g , siccome sopra si è 
da me stabilita , e calcolate le declinazioni apparenti , delle tre diverse stel- 
le , ho cercata la rifrazione, che risulta da ciascuna osservazione . Nel qua- 
le calcolo però, debbo avvertire , che non ho sempre impiegati gli azzittimi 
sopra riportati, ma talora ho preso il medio tra essi , e gli altri , che avevo 
osservati prima o dopo. Le declinazioni impiegate sono, per * della Lira 
38". 6'.ia",o, per Procione 3°. 24'. 26", 5 , e per Aldcbaran 16”. 4'-48 « 
Nella riduzione delle rifrazioni affollile , o offerente in rifrazioni me- 
die ho seguiti i principi del Dottor Bradley , come i piò sicuri , c piò 
generalmente abbracciati. Egli pertanto chiama rifrazioni medie quelle, 
che si hanno, allorché l'altezza del Barometro è di 29,6 pollici inglesi, 
e 50 il grado del Termometro di Fahrenhait . Queste rifraz oni secon- 
do lo stesso autore stanno alle rifrazioni per un altro qualunque gra. 
do del Termometro, ed altezza del Barometro in ragion composta della-, 
diretta delle altezze de’ Barometri , ed inverse dal numero 400. al nume- 
ro 350. aumentato del grado del Termometro . Pcrlochè , chiamando r la 
rifrazione osservata, o assoluta, m l'altezza del Barometro, n il grad o 

r 29,6*350-+/! 


del Termometro, ed x la rifrazione media, sarà x za. 


rn ><: 400 


Se 
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x m X 430 

Se sì sappia la rifrazione media , e si cerchi 1 ’ assoluta sarà r — . 

29> 6 X35°-Ht 

m X, 400 

Il Dottor Maskelyne ha calcolato il fattore ■ pei diversi va- 

= 9.6 X 350-4/1 

lori di m da 29 a 31 pollici , e pei valori di n dal grado 20™ all’ 80™: 
quindi prendendo gli eccessi sopra l'unità, o i complementi alla mede- 
sima, ha formata una tavola assai comoda per sì fatte riduzioni. Di es- 
se mi sono io particolarmente valuto , 

Avendo così ridotte le rifrazioni osservate in rifrazioni medie , ne ho 
prese le loro differenze colle rifrazioni del Dottor Bradley , c le ho es- 
presse in parti millesime della rifrazione totale. Nelle tre tavole seguen- 
ti si contengono i°. le rifrazioni osservate; 2 0 . le loro riduzioni in medie; 
3 0 le rifrazioni medie; 4’. le loro differenze colle rifrazioni bradlejane, es- 
spresse in parti millesime della rifrazione totale . A norma della seguen- 
te osservazione di Procione sono state calcolate le altre tutte . 


Dist.dal Zcn.38 ,, .o’.o" Azz. 



Or. 37”. 
Oc. 37. 


'Cer.I. 


iOr.142. 


fOc.t42. 

Log. Cos. ( 180". — 37°. 8' 21", o) . . . . 
Com. ar. Log. Tan.( 38. 6.45, 5) . . . . 

Log. Tan. ì». Seg. ( 45. 27.38, 3 ) ... . 


37- 3 i2,5) 

;37* 8.21,0 


5 *- 3 1 » 0 

51.30, o 

- 9’9 OI 55 r 7 

°» l0 543 '4 

— 0,006983 1 



7'-44>/ 

8.4T, o ^ 


Log. Cos. t°. Seg « • ■ 9-84 59652 

Log. Sen. d ... ( 5.44.26,5) . 9,0001167 

Com. Log. Sen. Z ( 38. 6.45,5) 0,2095675 

Log. Cos. 2*. Seg. ( 83. 28. 22, 8 ) 9 >° 55 6 494 

2*. Seg. .... 83” 28*. 2 2", 8 Rif. osserv. o assol. a 38°.dal Zenit 44",5 
_ 1°. Seg 45-27.38,3 Bar. 29,7 . Ter.attac.63,0 Correz. -4-1,3 

leale. . 38.00.44,5 Rifrazione media 45,8 

Dist.Zen.Z Rif. secondo Bradley . 44, 5 

( oss. . 38. o. o, o Differenza — t- t ,3 


Rif. assoluta . . o. 44, 5 In parti millesime della rif. tot. 1 ,3 = 0,029 
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Jtifraiioni dedotte dogli aigimuti , e diftan\e dal Zenit 
di a- del Can minore . 
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1 

Rifrarirtni 
media . 

Dificrenra ei4. 
la nfr. Ornile 
l»na in nani 
m llcome della 
nfr. cotale . 

jf 


I 


Digerente co], 
la rifr. Hradle. 
una in parti 
•l'illefime delia 
rifr. cotale . 

G. M. 

M. S. 


M. S. 

s. 

G.M. 

M. S. 

S. 

M. S. 

s. 

38 . 0 

o. 44 »?o 

■+ 1,30 

0.45,80 

-+ Oj 029 

43.48 


- 4 - F ,52 

o .??,42 

-+ 0,0*7 

33.18 

0 - 44 , ?o 

*.27 

<>•47,7? 

■+ 0, 017 

44 . 6 


1,5? 

0.56.3, 

•+ 0,021 

3*.42 

°. 4?,*7 

*>•7 

0.46,33 

-+ 0 , 019 

44.24 

0.74,80 

*, 4 o 

0 . 56,40 

H- 0,011 

39. « 

0.44,00 

•,38 

0.45,33 

— o, 020 

44.42 

°.?4» 0 

*,70 

o .??,70 

— 0,012 

39,33 

0.4?, 4* 

0,94 

0,45,34 

« O, 0*3 

4 ?. 6 

<M 7 * 2 ® 

1,75 

0.78,96 

-+ 0,032 




Medio 

-+ 0, 006 




Aledio 

-4- 0,012 

39-48 

0 . 47 , 7 ® 

i,oa 

0.48,72 

-f 0, 02? 

4 ? .30 

o? 4,?4 

1,66 

0.76,20 

— 0,030 

40 * 6 

o. 45 , 8 o 


o. 47 , 9 f 

-+■ 0, ooo 

4? •? 4 

o.?7»2o 

t,8o 

0.79. 0 

-+ 0,004 

40.30 

0.47,63 


0.48,78 

•+ 0, 003 

45.18 

0.56,90 

1,70 

0.78, 6 

— 0, 017 

40 . ?4 

0.49,80 

1,20 

0.71 ,00 

- 4 - 0, 037 

46.42 

0.78» 0 

1,70 

0 . 79 . 7 

— O, Oli 

41.18 

0.48,10 

1,40 

o. 4 ‘Mo 

- 4 - O , 030 

47 , « 

o.?9, S 

t,8o 

f. 1. 3 

- 4 - 0,00* 




Aledio 

-f O, 0(6 




Medio 

- 0,010 

41.42 

0.70,60 

*.?0 

0 .J 2 .I 0 

- 4 - O, 012 

47.30 

f. 1,20 

■,83 

1. 3 , 3 

-+ 0,0*7 

42.12 

0.70,00 

*.?° 

o.?t,?o 

— O, OO3 

4?.?4 

*• *• 0 

1,86 

1. 3,86 

-+ 0,014 

42. 34 

0.70,5® 

*»?3 

o.f 2,13 

— O, 00? 

43.18 

1. 2,?0 

1,90 

t. 4 , 4 ? 

■+ 0,009 

43 . O 

0.71,80 

I,f6 

0.53,36 

-+ 0, oof 

48.42 

l. *, ? 

*, 9 o 

*• 3 . 4 

» 0,020 

43.24 

o.f 0,90 

*»?3 

o.f 2,43 

•— 0, 025 

49. « 

1. 4, 0 

1,90 

*• ?, 9 

— 0,000 




Medio 

*- 0, OOJ 

49.30 

1. 6 , 0 

1,90 

«• 7 , 9 

«+ 0,02* 






?o. 0 

>. ?» 0 

2 , O 

f. 7, 0 

•- 0,0** 









Medio 

■+ 0,004 
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Rifrazioni didotte dogli a^imuti , e difettine dal Zenit 
di a. della Lira . -- 


: Dikihu 
apparenti 
dal Zenit 

Rifrarioni 

ommte 

Ridir, me- 
lila titpet. 
io all' al- 
tea del Ba 
rom e p ra- 
do dei Ter 
mometto . 

Rifrazioni 

medi*. 

Differenze cal- 
la rifr. Bradle- 
jjna in pani 
mi Udirne della 
riir. rotale. 

Distanze 
apparenti 
dal Zenit 

Rifrazioni 
osservate . 

Rid in me- 
die rispet- 
to all' al 
tez del Ba- 
roni egra 
do del Ter 
mutaetro . 

P ìffnM 
molte . 

Differenze coi. 
la <ifr. Bradle- 
jana in pani 
in 1 Udirne della 
rifr. totale . 

j C.M. 

M. S. 

s. 

M. S. 

s. 

G.M. 

M. S. 

s. 

M. S. 

s. 
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-«- 4 . 7 
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0, 038 
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1.46,33 

4 , 7 
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Rifrazioni dedotte dagli azyrnuti , e di/tan^e dal Zenit 
di * della Lira . 


Di l'un» 
apparenti 
dal Zenit 

1 

Rid ia me- 
die ritpet- 
to all' al- 
cu del Ha 
n>«n.e gra- 
do del Ter 
reometro . 


Ddferenu col- 
la rifr Brad le - 
jana in sarti 
mi llefime dalla 
rifr. totale . 

Dittante 
appresti 
dai Zenit 

i 

Rid io me- 
die rispet- 
to all' al- 
tea del Ba- 
roni e gra- 
do del Ter 
reometro . 


DitTermxa col. 
la rifr Bradle- 
l*n* in parò 
nrllefi m» dalla 
rifr. totale. 


G.M. 

M. S. 

s. 

M. S. 

M. S. 

G.M. 
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70.18 
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2 . 43 ,o 

-4- 0,028 

7>-48 
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Rifrazioni dedotte dagli azzimati , e dijìanze dal Zenit 
di a del Toro . 


Dimuc 
appe tenti 
dal Zenit. 

Rilra tinnì 
ouernie 

Ridili, in 
medie ri- 
» petto «ir 
■Ita. del 
Ber. e gra- 
do del Ter 

isometro . 

Rifiati noi 
sedie. 

Differenze col.) 
la riÉr. Bradle I 
jana in parti 
ai lletime della 
rifr. totale . 

Dittante 
apparenti 
dal Zenit. 

lifranoai 
otie: vate . 

lid in ne-, 
ite rùper. , 
0 air al 
tei del Ba- 1 
rom e gra- 
lo del 1 et 

Ri (rat mni 
medie . 

>ilfemua c <4 
a ufi braule 
ana in p.m 
Uclnnr ielle 
li'r. tiitale . 

G.M. 

M. S. 

s. 

M. S. 

s. 

G.M. 
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s. 

M. S. 

s. 
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2 . 39 » 0 

2 , 3 

2 . 41 * 3 

-fr 0, 014 

76.14 
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Rifrazioni dedotte itagli mgimuti , e diftany: dal Zenit 
di a del Toro. 


intestile 
à,i parenti 
■itti Zenit 


Riduz. in 
medie ri- 
•pineali' 
altea. del 
Bit egra- 
do del Ter 
isometro . 

Rifrazioni 
medie . 

Differenze col- 
la rifr Bradle- 
jini in parti 
mi llefiise della 
rifr. touJe. 

Ducente 
apparenti 
dal Zenit. 

Rifrazioni 
onci vate - 

Riduz in 
medie ri- 
t petto all' 
altea del 
Dar. e gra- 
do del Ter 
mommo. 

Rifrazioni 

medie. 

Differenza col- 
la rifr. Bradla- 
jaua in parti 
millefime dilla 
rifr. totale. 

G. M. 

M. S. 

s. 

M. S. 

s. 

G. M. 

M. S. 

s. 

M. S. 

s. 

32 . 0 

6 . 24.4 

-*■< 5 , 0 

0.30,4 

■+ O, 002 

86. 0 
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« 2.33 
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9 . 4,3 

— 0, 006 
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20.23,6 
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8 f. 0 
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9 » 0 

9.46,0 

— 0 , 014 

89. 0 

23. 2^,0 

21, 2 

83 - 46,8 

0, 029 
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Raccogliendo ora quanto si_contiene nelle tre precedenti tavole , ri- 
sulta , che la differenza media tra le rifrazioni dedotte dalle mie osserva* 
ZÌoni,e quelle stabilite dal Bradley ,dal grado 38“° al jo M è di -+0,006; 
dal 60”° al 73“’ di -+ 0,020 ; dal 70“° all’ 8o w> di — 0,003 5 dall’ 8°“° all’ 
84" di — 0,0024; dall* 84” all’ 86'” di — 0,013; «1*11’ 86" all’ 89*” di — 
0,029 . Se non che potrebbe per avventura dubitarsi di qualche difet- 
to sugli elementi , dai quali dipendono tai sisu Itati . Cerchiamo dunque 
quanta possa essere la di loro inesattezza, ed influsso. (1) L’errore., 
degli azzimuti , se si considerino tutte le diverse cagioni , che possono 
renderli poco sicuri , si può certamente fissare a 4" circa . Si dee però ri- 
flettere , che per ciascuna distanza dal Zenit non ho mai preso un azzi- 
muto solo, ma diversi, dei quali nel calcolo ho sempre impiegato il mi- 
gliore , o il medio . Inoltre le differenze di cui si tratta , sono il risulta- 
to di un gran numero di confronti ; di sortcchè non pare , che per que- 
sta parte si abbia a temere il più picciolo errore . (2) Lo stesso a un di 
presso si può dire dell’ altezza del Polo , sulla quale o non rimane forse 
incertezza alcuna , o è di leggerissimo momento . E se pure non fosse co- 
sì , non influirebbe nè sulle rifrazioni dedotte dalle osservazioni di « del- 
la Lira, nè sulle altre di a del Toro, nel calcolo delle quali gli errori, 
che quindi ne possono venire, a vicenda si distruggono; ma soltanto si 
renderebbe sensibile sulle rifrazioni , che si hanno da Procione . (3) Per 
ciò che spetta alle declinazioni , egli è certo , che qualunque errore vi sia , 
su di esse , ricade interamente sulle rifrazioni. Ma è da avvertire, che se 
si facciano dipendere dalla latitudine , rilevandole immediatamente dalle 
proprie osservazioni , in tal caso gli errori della declinazione , e della 
latitudine reciprocamente si compensano . Ora le declinazioni da me im- 
piegate , che ho dedotte dalle posizioni del Dottor Maskelyne pel 1770., 
sono prossimamente conformi a quelle , che ho ritrovate colle mie osser- 
vajiopi : laonde da questo lato ancora non vi sono , che picciolissime dif- 
ferenze , delle quali si possa ragionevolmente dubitare . (4) Rimane per ul- 
timo a considerarsi la correzione relativa allo stato dell’ atmosfera ; la qua- 
le a dir vero , temo grandemente , che non abbia tutta 1’ esattezza neces- 
saria . Sin ora non si è tenuto, nè si ticn conto, che dell’altezza del 
Barometro , e grado del Termometro : ma ciò non basta a definire la pre- 
cisa quantità della rifrazione . Su di essa debbono influire e la diversa 
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satura dei venti, che spirano, e l'umidità dell'aria, ed il fluido elet- 
trico per essa diffuso , indipendentemente dal di lei calore , ed elastici- 
tà . L’ effetto però di queste diverse cagioni non è stato misurato ancora , 
ed io, da più, e più osservazioni, che ho fatte particolarmente su i ven- 
ti , e sull’umidità, piego a credere, che sia forse maggiore di quello , che 
generalmente non si ha . 

Intanto da tutte queste cose insieme si può conchiudere , 1. che dal 
metodo degli azzimuti , se non si domandi una somma precisione , si 
possono senza molta fatica , e senza la necessità di un gran numero di 
osservazioni immediatamente rilevare le rifrazioni a tutte le diverse di- 
stanze dal Zenit . 

2. Che sulle differenze medie tra le rifrazioni , che si hanno dalle 
mie osservazioni, e quelle stabilite dal Bradley , dal grado 38“” al 50™ 
vi può benissimo essere una centesima d' incertezza : sarà un po’ minore 
da 6o°. a 70“. , e minore ancora a proporzione sino all’ 8o“° dal Zenit . 

3. Che a togliere ogni dubbio si richiederebbe , che queste osserva- 
zioni fossero replicate almeno su tre diverse stelle , le quali passassero in 
poca distanza dal Zenit, onde le loro declinazioni si potessero prima os- 
servare , senza supporre ciò che si cerca . 

4. Che dal Zenit al grado 30" circa ogni più piccolo errore o sull, 
osservazione o su gli elementi del calcolo si rende sensibilissimo sui risul- 
tati ; e che perciò a questa distanza non i da sperare , che si possa sta- 
bilire la rifrazione con precisione senza un’ estrema esattezza , e dalla par- 
te dell’ Osservatore , e dalla parte degli Stromenti , e senza in fine un gran 
numero di osservazioni . 

5. Che la legge del Bradley , per cui si stabilisce , che due rifrazio- 
ni a qualunque distanza dal Zenit siano in ragione delle tangenti delle tli. 
stanze medesime diminuite del triplo delle rifrazioni , comincia ad essere 
dubbia al sessantesimo grado dal Zenit, ed oltre il settantesimoquinto non 
si dee affatto farne uso . 

6. Che dal 75“ grado sino all'orizzonte le rifrazioni variano assai ir- 
regolarmente ; per la qual cosa non si debbono dedurre da alcuna teo- 
ria , ma stabilirle assolutamente sulle sole osservazioni . 

Aggiugnerò ora una tavola delle rifrazioni medie dedotte in parte da 
queste osservazioni , ed in parte da altre , che ho fatte su varie stelle 
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nel loro passaggio al meridiano . Secondo essa le differenze colia tavola del 
Bradley sono da o°. a 55°. ( -+ 0,006 ) ; da 55 0 . a 73*. ( -4-0,015 ) ; da 
72*. a 77 0 . ( -4. 0,008 ); da 77“. ad 8o°. ( -4- 0,004 )ì 80°. ad 84“. 
( — . 0,003); da 84”. a 87“. ( — 0,012); da 87°. a 89“. (— 0,029). 
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Rifrazioni medie . 
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Eccliffi del Sole , ed occultazioni delle Stelle per la Luna . 

i 79 i. 

Occultazione di A della Vergine. 

12- Giugno Immer a n h . T.v. 

Occultazione della 58"" di Ojjioco 

offervata dal Sig. D. Domenico Marabitti Profeffore di Matematica 
nella Reale Accademia degli Stad) . 

5. Settembre Immer a 8 k . 6'. 39", 7 T.v. 

Occultazione di 8 di Aquario . 

t. Dicembre Immer. . a 8 k . 32'. 4 9", 3 T.v. 


9. Aprile 


T.v. 


1792. 

Occultazione di 8 della Bilancia . 

Immer a ia k . i6'.3o",2 

| Emcr. dubbia a 13. 33. 18,6 

Occultazione di a, del Toro . 

I Immer a i6 k .42'.i2",7 

io. Agosto | J T.v. 

/ Emer. a 17. 51. 54, 7 

Non 8 pienamente sicura nè l' immersione , nè l' emersione per le 
continue nuvole , che coprivano la Luna . 


Ì Principio 


Eccliffe del Sole . 

» « 9 * 49 '- 4‘"»7 

l Fine a 21. 41. 56, 6 


T.v. 


Feci questa osservazione col telescopio del Cerchio , a cui applicai un 
oculare , che ingrandiva 80. volte . Non fu essa molto felice , e per ua 

Z z for- 
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forte levante , che spirava , e per le continue nuvole , che a vicenda si 
succedevano > le quali se mi permisero di osservare il principio con qual- 
che precisione , mi impedirono però di vederne esattamente il fine . 

Occultatone di £ del Leone . 

6 . Novembre Immer. . . , a i7*28'.34",4 T.v. 

• 793 - 

EccliJJe del Sole . 

I Principio a 1 1\ 6'-4 0",5 di mat.l 

5. Settembre j > T.v. 

| Fine a 2. 21. 27» o di sera) 

Occultazioni di y , ed a del Toro . 

| ^ Immer a io k .32’. 1 1",2 1 

si. Ottobre! /Emer a u. 26.14, t T.v. 

'* Immer. a 19. 50. 18, 7 j 

Occultatone di u dei Pefci. 

( Immer a 6 h .q8'. 5", 9 1 

12. Dicembre < > T.v. 

/ Emer a 8. 3. 2, 8 ) 

Una specie di nebbia circondava la Luna , per cui non potei vede- 
re la stella nell’emersione, se non quando era distante dal bordo lunare 
circa due diametri del filo orizzontale del Telescopio del Cerchio , con cui 
feci l’osservazione. Dall'emersione si debbono quindi sottrarre 17" circa. 

Occultatone di 2 0 del Toro . 

15. Dicembre Immer. a 8 h . 5o'.io",o T.v. 


Oc- 
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Occultazione di a. del Toro . 


[ Immer. 
li. Dicembre J 

| Emer. 


a i3 fc -29'.-(8",o 1 

[ T.v. 

a 14. 38.58, o| 


Punto Lucente afferrato fui difeo ofeuro della Luna . 


La notte dei 13 di Aprile del 1793., mentre mi disponeva per os- 
servare l’occultazione di y del Toro, vidi nella parte oscura della Luna 
vicino ad Aristarco , un punto lucente : dubitai da principio di qualche 
illusione ottica, e perciò posi l’occhio ad un altro telescopio, che avevo 
alle mani, e l’apparenza fu la stessa. Volevo diriggervi un Riflettore Her- 
scelliano di sette piedi di foco, ma ne fui impedito dalle nuvole, che in 
in un istante coprirono tutto il Cielo. Nella sera dei 14., che fu assai 
bella , come tosto fu cessato il crepuscolo mi feci ad esaminare la Luna 
col succennato telesscoplo di Herschel , c riconobbi ad un tratto il pun- 
to lucente, che avevo osservato nel giorno precedente. Si vedeva chiaro, 
e distinto, ed era quale apparir suole una stella di quinta grandezza, 
con una luce molto chiara , ma debole . Nella continuazione della Lu- 
nazione non fu più possibile dì osservarlo , e nella seguente altro più 
non vidi . 

Un Fenomeno simile e nella stessa parte del disco lunare fu pure da 
ine osservato li 5. di Febbrajo del 1794. 

F.fame della longitudine della Specola . 

Le occultazioni, di A della Vergine dei ta. Giugno del 1791., e di 
y del Toro dei 21. Ottobre del 1793. sono state osservate altrove anco- 
ra , cioè la prima a Greenwich dal Dottor Masckelyne , c la seconda a 
Milano dal Ch. Sig. Oriani . Similmente l’ ecclisse del Sole dei 5 di Set- 
tembre del 1793. fu pure osservato e nei due suddetti Osservatorj , ed in 
più altri luoghi , c particolarmente in Napoli dal Cav- D. Giovanni Vi- 
venzio, e dal Sig. Casella . Darò pertanto i calcoli delle osservazioni di 
Grecnvrich , Milano , e Napoli , ad dietro di verificare colle prime la lon- 

g>- 
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girodine della Specola , e stabilire colle ultime la differenza de’ meridiani 
colla nostra Dominante . 

Calcolo dell' occultazione di A della Vergine 
ojjermta li 12. Giugno del 1791. 

Immersione a n h . 5'. 6", 7 T.v, 

A.R. del punto culminante 8'. 7 °.i8. 0,0 

Longitudine 1 7. 4. 3. 4, o 

> apparente di A della Vergine 

Latitudine Bor. J 30. 40, o 

Longitudine| . . . 7.24. 14. 50,0 

! del Nonagesimo 

Altezza J 31.23.46,0 

Longitudine / 7- 3. 59 - 3 > 0 

, della Luna (a) 

Latitudine Bor.) 1. 74.18,0 


Pa- 


00 Essendo stata osservata la sola immersione cosi dal Dottor Maschelyne come da me , 
non si può dedurne I* errore delle tavole nè in longitudine , nè in latitudine . E poiché se- 
condo il citato Astronomo può giugnere il primo a 30", ed a if" il secondo, rimarreb- 
be sul momento della congiunzione 1 * incertezza di to. in «2. secondi. Perciò ho calco- 
lata la longitudine , e latitudine sul passaggio al Meridiano , e distanza dal Zenit osser- 
vate Io stesso giorno a Greenvich (ri) dal sopralodato Astronomo, e secondo le medesime 
ho corretto quelle , che si hanno dall’ Almanacco nautico , di cui soglio valermi io que- 
sti calcoli . 


Pas. (£ io Lembo ... 14. 3.32, v4 T. S. 
a Vergine ,13, 13.47,90 

Differenza 49.34,96 

Rid. al centro f . 9, 80 

A.R.Ap. « Verg 13. 14. 14, 34 

A.R. centro 14. 4. $9, «2 

In arco 221. 14.46, 7 

Longitud.oss 7» 3. 3,40 

Lon.second.l’Alm.naut. 7. 3. 4, 22 

Errore in long. ..... -f 42 



Distanza dal Zenit L.sup. t 3 0 . 3 *'‘ 27 "*t 

Rifr ■+ f.f». 8 

Sem. G -*■ iò. 27* 6 

Para!, d’ ÀI — J 3 -? 2 . 5 


Dist. corretta ....... 62. ff.ff, 2 

Altezza del Polo fi. 28.40, o 

Deeli n. A ir.27.if, 2 

Latitudine osserv 1. 9. 30, o 

La t. secondo V Almanacco *. 9.19,0 


Errori in !at ~ «* 


. Part of volum. III. pag. «So. e 6 t, 


Digitized by Google 


Libro V. 


18 j 

? Oriz. Equ.it. 60 26,3 

Para lassi | di Longirud. io, 58, 0 

( di Latitud 51.18,9 

Sem. della Luna corretto in ragion dell’ altezza , e dell’ infless. 16 33, 2 

l Apparente 14. 40, 8 

Distanza dalla Congiunzione ! 

! Vera 3-41» 9 

Moto orario in Longitudine 36. 37, 7 

Congiunzione ti k . 11'. 9", 2 sera 

Calcolo della precedente occultatone di a delta Vergine 
ojjervata a Creenvvich dal Dottor Maskelyne . 

Immersione . a 9 h .44'.2i",o 

A.R. del Punto culminante 7‘- l 7° 5.30,0 

Longitudine j . . 6. 14. 35. 00, o 

> del Nonagesimo 

Altezza J 36. 4.50, o 

Longitudine ) ... 7. 3. 42. 19, o 

> della Luna corretta come sopra 

Latitudine J . . . 1. 12.51,0 

| Oriz. Equat 60. 25, 5 

Paralassi j di Longitudine 8. 49, 7 

I di Latitudine 54. 1,0 

Sem. Luna corretto come sopra 1631,8 

Distanza dalla j Apparente 11. 34, 2 

Congiunzione \ Vera 30.23,9 

A a a Mo- 
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Movimento orario in longitudine 3 ^- 37 » 3 

Congiunzione a 10^.17.36, 2 sera 


Calcolo cicli* Ecdijfe del Sole dei 5* Settembre 1793 * 

Principio Fine 

Tempo vero delle due osservazioni 11 1 : 6 '.^ 6 " } $ matt. 2 h .2T.27 ,0 sera 


A.R. del Punto culminante 

5 *. 1M3. 57 » 0 

6*. 20”. I. 22, O 

Longitudine j 

4. io. 23. 3,6 

6. 00. 13. 59, 0 

> del Nonagesimo 

Altezza ) 

° 5 - 37 ’ 3 2 » 0 

47.49.34,0 

Longitudine ) 

e. 12. 26. 20, 6 

5. 14. 2.25,9 

> della Luna 

Latitudine ) 

35 - - 9 > 7 B 

44. 21, 0 

J Or.Equ. 

54 - 3 »° 

54 - 4»5 

Differenza delle } 

\ di Long. 

19. 30, 8 

**■ * 7 » 3 

Paralassi > 

S di Latir. 

22. 6, 0 

36. 9, 8 

Distanza corretta dei centri fi , <J 

30. 45, O 

3 °* 43 ’ 7 

Distanza dalla i Apparente 

27.40,7 

= 9 - 37 » 1 

Congiunzione J Vera 

47.30,8 

40.54,4 

Moto orario relativo della Luna 

27. 9, 2 

27. io, 5 

Tempo vero della Congiunzione 

o h 5 t- 3 » 7 scra 

0^.51. 8,0 


Calcolo dello fiejjo Ecclijfi offervato a Milano 
dal Ch, Sig . Ab. Orioni . 

Fine ti i .4s'.s8",oT.v.di mat. 

A.R. del Punto Culminante 6\n*. 8. 22, o 

Lon- 
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Longitudine j 



del Nonagesimo 

1 

5. 17. 5.52,0 

Altezza | 

45. 6. 5,0 

Longitudine 

> della Luna 

5. 13. 53.12, 0 

Latitudine 

ì 

43 - a 7 > 5 B 


i Or.Equat 

54 - 3 » 3 

Differenza delle ] 



\ di Longir. . . • » 

2. 9,9 

Paralassi 

1 

3 8 * *» 3 


\ di Latit. 


Distanza corretta dei centri del Sole , e della Luna 30. 43, 5 


Distanza corretta dei centri del Sole , e della Luna 30. 43, 5 

Distanza dalla j Apparente 3 °’ * 4 » 4 

Congiunzione J Vera 3 1 2 * * - 2 4 > 3 

Moto orario relativo della Luna in Longitudine . . 27- io, 5 

Tempo vero della Congiunzione . ; o h .34-z6 ,0 sera 


Calco/o dello fteffo Ecclifi ojfervato a Greenwich 
dal Dottor Maskeljne . 


Principio . • • * • 

A.R del Punto Culminante . 

Longitudine j 

j del Nonagesimo 
Altezza \ 

Longitudine J • • • 

j della Luna 

Latitudine j • • • 


• • • • 9 fc . 39'.2i",o T.v. 

. . . . 4‘. 9° 2i. 15, o 

. . • • 3 - = 7 - 43 - 5 S > 0 
. . . . . 58- 27- °> 0 

... 5. 12. 8.35,0 

.... 00. 33 56,2 


1 Or.Equat. 

Differenza delle I 

’ di Longit. 

Paralassi 

l di Latit. , 


54 - -> 9 

32.28,6 
a8. 9,9 
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Distanza corretta dei centri del Sole , e della Luna 30. 41, 7 

Distanza dalla j Apparente 30. 8, 9 

Congiunzione ) Vera 1. 2. 37, 5 

Moto orario relativo della Luna in Longitudine . . 27. 8, 8 

Momento della Congiunzione n h . 57'.4Ó",o di mat. 

Calcolo tifilo fieffo Eccliffi offervato in Napoli dal Cav. 

D. Giovanni Vìvendo , e dal Sig. Cafclla . 

Principio Fine 

Tempo vero delle due osser. nK M. . . . 2^ 22'-3o",o S. 

A. R. del Punto Culminante 5'. i°. 18. 30, o 6. 20? 17. 0,0 

Altezza del Polo 40. 50. 15,0 

Longitudine! 4. 18. 16.45, o ..... 5. 28. 35. 30, o 

z del Nona». 

Altezza J 63. 5.50,0 45.22.40,0 

Longitudine! 5. 12. 24.28,0 5. 14. 1. 4, 8 

> della Luna 

Latitudine ) 35.20,0 B. . . . 44.10,8 B 

1 Or.Equat. 54. 3, 54. 4, 5 

Differenza delle ^ 

ì di Longit. 1 9. 5 5, 5 9- 46, 4 

Paralassi 

! di Latit. 24.16,0 37 * 5 °» 3 

Distanza dei centri corretta 30.44,6 3 ° 43' 3 

Distanza dalla i Apparente 28.40,7 30. 4, o 

Congiunzione | Vera . . . 48.36,0 ..... 39 - 5 °. 3 

Moto or.rel. della Luna in Long. 27. 9,2 27.10,5 

Tempo della Congiunzione ° l - 54 - 49 » 0 T.v. S. o l . 54.23, oT.v.S. 

Se- 
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1 

1 




1 

1 


Secondo V ofjervaijone del Sig. Cafella . 

Princ. . . ii l . 7'.27",o M Fine . . . 2 h .22'.37'',o S. 

Congiunz.dal Princ. o. 54.51,0 S. . . . dal Fine ... o. 54.30,0 S. 

Medio ...... o. 54.41, o 

Congiunz.a Palermo o. 51. 6, o 
Differenza .... 3. 35, o all’ Oriente 

Calcolo dell' occultazione di y del Toro offenata 
li 21. Ottobre 1793. 


Immcr. Emer. 

Tempo vero dell’ osservazione io h .22'.i7",o $. . . ii h .26'.i4“,5 S. 

A. R.del Punto Culminante o 1 . 2”.28. 50, o .... o'.iS^o. 3,0 


Longit. 1 o. 19.18.18,0 .... 1. 2.22.46,0 

[ del Nonagesimo 

Altezza \ 56. 36.58,0 .... 62. 20.30,0 

Longit. ] 2. 2. 55.24, o 

5 appar. di y del Toro 

Latitud.) 5- 45- 2 > 0 A 

Longitudine] ... 2. 2. 6.52,2 .... 2. 2.43.17,4 

> della Luna 

Latitudine J ... 5. 5. 50, 2 A . . . 5. 6. o, o A 

. Or.Equ. ..... 58. 10, 8 . . . . 58. 9, o 

Paralassi idi Long 33.37,0.... 36.25,9 

jdiLatit 35. 19, 2 . . . . , 31.10,* 

Sem della Luna corretto .... 15. 57, 9 ... . *5 "59» 5 

Dist.della Luna ) Appar 33. 27, o ... . *3- 54 j 3 

dalla Cong'unz. ; 

ridot. aU'iicditt. J Vera ..... 48.57,4 . . , . 13.31,6 

B b b Mo- 
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Moto orar.dclla Luna in Long. 

34. 12,0 . . 

• • 34 - 9 » 6 

Congiunzione 

1 1. 48. io, 4 . . . 

. . it. 48. 14, 8 

Errore dell’ Alman.naut in Long. 

- 35, 7 • • i 

in lat. -1- 1 1, 5 

Calcolo della JieJJd 

Occuttaiione ojjervata 

a Milano 

• dal Ch.Sig. Ab. Orioni. 



Immer. 

Emers. 

Tempo vero delle due Osserv. 

io 1 : 13'. x",6 S. 

II k .19'.S2",2 S. 

A.R.del Punto culminante 

0" 9 - 37 » 0 

oV 160.54. 52*2 

Longitudine ì 

0. 22. I. 29, 0 

1. 4. 57. 26, 0 

> del Noaagesimo 

Altezza 3 

49. 23. 15,0 

55 - « 4 - 5 » 0 

Longitudine / 

2. 2.11. 5,7 

2. 2.49. io, 7 

> delia Luna 

Latitudine \ 

5 - 5 - 5 ‘> 4 A 

5. 6. 1, 4 A 

| Or.Equ. 

58. 11, 0 

Ut 

00 

co 

-0 

Paralassi j di Long. 

28. 49, 6 

22. 38, 5 

1 di Latir. 

4 ° 59.3 

37 - 7 » 6 

Sem della Luna corretto 

' 5 - 57.4 

15-58,9 

Distanza dalla ì Apparente 

« 5 - 57» 3 

‘ 5 - 55 . 8 

Congiunzione > 

ridotta all Eccl.J Vera 

44. 49,6 

22.38,5 

Movim.orario della Luna in Lon. 

34 - > 2.5 

34 - 9.3 

Congiunzione 

3 ‘- 34 - 5 

II “ 3 ‘- 39»8 


L' errore in Longitudine rispetto all’ Almanacco nautico è di — 29,7 ; 
quello irt Latitudine non si può rilevare con esattezza , passando l’ orbi- 
ta apparente della Luna , troppo vicino alla stella . Intanto si ha il me- 
desimo istante per la congiunzione, o si calcoli l'osservazione correggen- 
do . 
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do prima la Longitudine , e Latitudine dell’ Almanacco secondo l’ errore 
che dà la mia osservazione , o si calcoli senza correzione alcuna . 


Dalle offervayonx precedenti fi hanno i rifullati , che feguono 
per la Longitudine dell’ offervatorio di Palermo. 


Dall’ Occultazione di \ della Vergine . . . 

• 53'-=3"/ 

Ecclisse del Sole dei 5. Settembre 1793. 53. 20 3 



Occultazione di y del Toro 

. 16.36) 

Ridotte le differenze coll' Osservatorio di 
Milano a quello di Grccnwich , e preso 
il medio si ha 

53- 2t 

Primo Meridiano all’ Occid.di Greenvrich 

ì 1 . io. 40 

Longitudine della j In Tempo 

2. 4. 1 

Specola di Palermo ) In Arco 

3 1 ”- °-!5 

CoU f Ecclis$c del Sole del 1791 . avevo 
trovato 

3«- <M5 

Coll’ Occult. di Giove dei 7. Aprile 1792. 

3»- «MS 

Medio 

3 1 - °- 35 

Palazzo Reale di Napoli all’Oriente dell’ 
Osservatorio di Palermo 

o- 53-45 

Longitudine del Palazzo Reale di Napoli 

31. 54.20 


All’ Or. di Greenwich 

AH’ Oriente di Brera 
a Milano 

All’ Or. di Greenwich 


r 


Digitized by Google 


I 


i$2 Della Specola Aftronomica 

DIFFERENZE DE’ MERIDIANI 


Tra i principali Offervatorj , e quefto di Palermo 
Colle loro Longitudini , e Latitudini, 


Noni tic* Luoghi degli Ouerrttorj. 

• 

Differenze de’ Meridiani. 

Longitudine . 

Latitudine . 



0. M. ». 

G. M. S. 

G. M. S. 

Abo 

Finlanda 

o. 3f. 29 

or. 

39* so 

60. 27. 7 B. 

Apri* 

Ongherìa 

o. 23. 7 

or. 

38. 2. 20 

47. *3. 14 

AvulFy 

Svinerà 

o. 29. 20 

oc. 

23. 43. 31 

46. lo. 8 

Bagdad 

Mesopotamia 

2. 4. 3 

or. 

62 . I. 29 

33. 19. 40 

Berlino 

Brandeburgo 

0. 0. 9 

or. 

31. 2. 10 

12. 3«. 39 

Blenheim 

Inghilterra 

0. jr8. 4f 

oc. 

l6. 19. 20 

11. io. 29 

Bologna 

Italia 

0. 7. J4 

oc. 

*9. 2. 1 

44. 29. Si 

Buda 

Ongherìa 

0. 22. 43 

or. 

3<5. 41. 20 

47. 29. 44 

Breilavia 

5 lesi a 

0. *4. 19 

or. 

34. 4*. 3* 

t». «. s» 

Cassel 

Assia 

0. if. 3 

oc. 

*7. U. io 

yi. 19. 20 

Copenaghen 

Danimarca 

0. 2. S 9 

oc. 

39 . ti. yo 

11 - 4*. 4 

Cresmunster 

Austria Sup, 

0. 3. 12 

or. 

3«- 4*. io 

48. 1. 34 

Cadice 

Spagna 

>. f 8. 26 

oc. 

ir. 24. 1 

34. ss. a 

Cambngi 

Inghilterra 

0. J3- s 

oc. 

« 7 . 44. 1 1 

12 . 12. 36 

Coimbra 

Porr agallo 

• . Si. S 7 

oc. 

9. 16. 3» 

40. 14. O 

Cariogena 

Spagna 

0. 17 . 2/ 

oc. 

llS. 38. yo 

37. 3f. 30 

Dresda 

Sassonia 

0. 1. 26 

or. 

31. 22. y 

yt. 2. y4 

Danaica 

Polonia 

O. 21. II 

or. 

36 . 18. 20 

14 . 21. 9 

Dijon 

Francia 

0. 33. ry 

oc. 

22. 41. yo 

4 7 . «9. 2y 
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DIFFERENZE DE’ MERIDIANI 

Tra i principali OJJervatorj , e queflo di Palermo 
colle loro Longitudini, e Latitudini. 


Nomi de’ luoghi degli Oucrruorj . 

Differente de* Metiduui. 

Loegicudine . 

Laeicudtnc . 

0 . M. s. 

G. M. S. 

G. M. S. 

Dublino 

Irlanda 

«• «8- 34 

OC. 

II. 22 . f 

J3* 21. 11 

Drontheim 

Norvegia 

o. II. y 3 

OC. 

2d. 2. 20 

63. 26. 2 

Edimbourg 

Scoria 

i. 6. 3 

OC. 

14. 29. fo 

Sf- 57 • *7 

Filadelfia 

America Settentr. 

*• S’4. sy 

oc. 

302 . 24 . 20 

39. j 4 . ff 

Ginevra 

Snifferà 

o. 23 . j o 

oc. 

« 3 . 48. f 

46. I£. 17 

Gouingen 

Sassonia Inf. 

o. 13. 49 

oc. 

27. 33 . 2 ® 

yt. 31 . y4 

Grata 

Stiria 

0. 8 . 22 

or. 

33. s. i 

47 . 4 . 9 

Creenwich 

Inghiltorra 

0. J3. ai 

oc. 

» 7 - 4®. 20 

fi. £ 8 . 4 » . 

Gripsvald 

Pomerania 

0. 0. 17 

or. 

3 X* 4 . *9 

54 . 4 . 3 * 

Harefield 

Inghilterra 

0. Si- >8 

oc. 

17. r*. I> 

fi. 34. » 

logolsud 

Baviera 

0. 7 . 4 * 

oc. 

29. J. 20 

48. 4 y. yo 

Keur 

Inghilterra 

0. 54- *? 

oc. 

17. 26. yo 

fi. s«. 37 

1 Lilienthal 

Sassonia Infer. 

0. «7. 3 ® 

oc. 

26. 38. y 

f 3 . 8 . £f 

| Lipsia 

Sassonia 

». 3. fS 

oc. 

30 . 1. 3/ 

yi« « 9 . 14 

j Lisbona 

Porr agallo 

1. £ 9 . 58 

oc. 

8. 3 ». y 

38. 42 . 20 

j f.unden 

Svezia 

O. Sii. J8 

oc. 

24 » «6. j- 

f 8 . £7. •» 


C et 
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DIFFERENZE DE’ MERIDIANI 


Tra i principali Offervatorj , e quefio di Palermo 
colle loro Longitudini , e Latitudini . 


Nomi de' Luoghi degli Otiemtorj . 

Differente de* Menù ititi. 

Longicndiiie . 

Liti (udiac. 

0 . M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

Loampitl- hill Inghilterra 

o. * 3 - 24 

oc. 

BOI 

5'. 23 . 7 

Madrid 

Spagna 

I. 7 . 12 

oc. 

14. 12. 3 s 

4 ®. sy. 18 

Manheira 

Palatinato 

o. ip. 31 

oc. 

20. 7. 5 0 

«9. 2». 59 

Marsilia 

Francie^ 

o. 3r. y a 

oc. 

23. 2. 3* 

43. » 7 . 43 

Milano 

Italia 

o. l 5 . 40 

oc. 

16. 50. 35 

4 y. 27. si 

Minati 

Curi ondi a 

o. 4 t. 33 

or. 

4*. 23. s ° 

S ». 39 - » 

Montpellier 

Francia 

37 . S* 

oc. 

a». 82. y® 

43 - 3 «. 29 

Nuximberga 

Franconia 

o. 9. y 

oc. 

28. 44 . 20 

49 . ay. yy 

Oxford 

Inghilterra 

®. J8. 19 

oc. 

16. 2 y. yo 

y». 4 y. 40 

Padova 

Italia 

o. y. 49 

oc. 


4 y. 23. 40 

Palermo 

Sicilia 

o. o. o 



38. ». 45 

Parigi 

Oss. Reai. Francia 

o. 44 . I 

oc. 


48. 50. 14 

Pisa 

Italia 

o. ir. 49 

oc. 

28. 5. *0 

43 - 43 . 7 

Praga 

Boemia 

9 . 4. 20 

or. 

32. y. sy 

yo. y. 47 

Pechino 

China 

». 53. 9 

or. 

» 34 . 2. yo 

39. y 4 . *3 

Pietroburgo 

Russia 

». 7 . SI 

or. 

47. y 9 . y® 

59. J«. 23 

Richmond 

Inghilterra 

0 . * 4 . 37 

oc. 

17. 21 . 20 

y». 28. 8 

Roma 

Col. Roman. Itali a 

o. 3 . 23 

oc. 

3 o. 9. yo 

4 ». ys- y 4 
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differenze de* meridiani 

Tra i principali OJJervatorj , e quefto di Palermo 
colle loro Longitudini , e Latitudini . 


Kocni de* Luoghi degli Omnraiorj. 

Differente de’ Meridiani . 

Longitudine . 

Latitudine. 

O. M. S. 

G. M. S. 

G. M. S. 

Rot 

Abbazia Baviera 

o, 4. 47 

OC. 

29. 48. fo 

47- 79. 11 

Slough 

Inghilterra 

o. ff. 44 

OC. 

*7. 4- 7 

71. 30. 20 

Seeberg 

Alta Sassonia 

O. IO. -26 

oc. 

28. 24. f 

So. s«. ■? 

Siocholm 

Svezia 

o. r 8. {4 

or. 

3?. 44. f 

*9. 20. 31 

Strasbourg 

Francia 

0 . 2S. 22 

oc. 

-y* 2*. 7 

48. J4. Si 

Tirnau 

Ongheria 

a. ti. SS 

or. 

37. 14. 1 7 

46. |8. 18 

Tolosa 

Francia 

o. 47. 37 

oc. 

19. 6. 20 

43. 3f- 44 

Varsavia 

Polonia 

o. 30. yo 

or. 

38. 43. S 

72. 14. 28 

Vienna 

Austria 

0. (2. Il 

or. 

34. 3. 29 

43. 12. 36 

Vilna 

Polonia 

O. 48. 29 

or. 

43. 70 

74. 41. 2 

Verona 

Italia 

O. 9. 18 

oc. 

28. 41. 7 

4f. 26. 7 

Valetta 

Isola di Malta 

0. 4. 3* 

or. 

32. 8. 20 

37. 73. 47 

Upsal 

Svezia 

0. 17. 13 

or. 

3f. >8. JO 

79. 71. 70 

| Wu/tzbourg Fran co ni a 

0. 13. 40 

oc. 

27. 37. 29 

49. 44. 4 
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OSSERVAZIONI DELLE STELLE. 

Persuaso della necessità di verificare le posizioni delle Fisse riportate 
nei diversi cataloghi , sono ormai tre anni , che travaglio a questa impre. 
sa colla maggiore attività , c costanza , che per me si possa . Ho preso per 
guida il Catalogo di Wollaston, ed ho già terminato l'esame di tutte le 
stelle in esso contenute, e visibili in questo orizzonte da 16. a 2q. ore di 
ascensione retta . Di ciascuna stella non ho preso mai meno di cinque.» 
volte e la distanza dal Zenit , ed il passaggio al Meridiano , osservando 
sempre colle divisioni , rivolte a vicenda , una volta a Levante , ed una 
volta a Ponente . Se , e quando io sia per condurre a termine questo mio 
travaglio , non oserei ben dirlo , certo si è , che ove a ciò io giunga , po. 
Irò lusingarmi di avere recato non picciolo vantaggio all’ Astronomia. Mol- 
le rimarchevoli stelle non sono descritte, parecchie delle classificate non 
corrispondono ne’ luoghi loro assegnati, altre hanno mutato di grandezza, 
alcune sono affatto perdute, e diverse sono nuovamente apparse, che pri. 
ma non si vedevano . 

Intanto per un primo saggio darò qui le declinazioni medie di tren- 
taquattro delle principali stelle ; di quelle medesime , la posizione delle qua- 
li, sulle proprie osservazioni fu già determinata dal Dottor Maskelyne nel 
1770. Il che gioverà ancora ,( sebbene il tempo, che separa le due epo- 
che non sia clic di 22. anni circa), a farci conoscere con piò sicurezza 
l’annuo movimento proprio, che ad alcuna di esse è stato attribuito. 

Nel calcolo ho usata la piò scrupolosa attenzione . Ogni osservazio- 
ne è stata combinata colla sua corrispondente , cioè la piò prossima fatta 
nella posizione contraria del Cerchio , per cosi averne la distanza dal Ze- 
nit , corretta dall’errore della linea di collimazione: l'Aberrazione, e la 
Nutazione è stata calcolata sulle formole , e paragonata colle tavole di 
Mezger: dalle formole similmente ho ricavala la precessione , supponendo 
la media coll’ Ab. De Lambre di 50'',! per anno . 

Con tali precauzioni , dalle osservazioni di ogni stella ne ho ricava- 
ta la declinazione media , riducendola al principio del 1792. , pel quale 
tempo le stesse declinazioni le ho similmente dedotte dalle distanze polari 
stabilite dal Maskelyne nel 1770. , avvertendo in ciò di non tener conto , 
che della sola precessione . La differenza tra le declinazioni del Maskely- 
ne, 
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ne , e le mie divise pel numero degli anni trascorsi dal 1770. al 1792. mi 
ha dato ciò che generalmente si crede annuo movimento proprio delle ffje . 

Questo movimento medesimo ho voluto cercarlo ancora rispetto alle 
declinazioni di De la Caille pel 1750., e rispetto alle altre del Mayer 
pel 1756. I risultati, che si hanno da questi diversi confronti saranno 
riportati più sotto , unitamente alla precessione annua per ciascuna delle 
suddette stelle , e loro declinazione , che , per comodo di chi vorrà servir- 
sene, dal 1792. ho ridotto al principiò del 1795. 

Affinchè possa ciascuno da se medesimo , giudicare qual grado d< 
confidenza dare si possa a queste mie determinazioni , per ogni stella por- 
rò qui in ristretto le diverse epoche in cui essa fu osservata, coi risul- 
tati delle osservazioni , ridotti al principio del 1792. 


Ddd 
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DECLINAZIONI MEDIE 


Di trcntaquattro delle principali Stelle , dedotte dalle dittante dal Zenit 
ojjervate col Cerchio dal 1791. al 1794-, e ridotte ali epoca del 
1. di Cennajo del 1792. , colle declinazioni medie delle 
medefime / ielle per /’ epoca ftejja , calcolate fulle 
pofiyoni del Dottor Maskelyne pel 1770.* 


■y del Pegaso 


« 794 . Luglio li /. c 6 . 

14® l'.3V <l i90 

« 791 • Ciug.28. e 30. 

«6« 4 - 40 *, 7 ® 

r-, 

u 

■O 

.... 40, 27 

1792. Gena. 27. « 29. 

. ... 39 , 14 

7. e 8. 

.... 3 9 , J 9 

29. e 33. 

• . . • 37 i 97 

Aledio . . . . 

• 4 . r. 39 . 92 B. 

Febbr. 3. e 4. 

.... 37 . 4 o 

Secondo il Maskelyne 

14. >. 34 . 1 8 


.... 38,34 

Movim.prop. in 24. anni 

3 . 74 N. 




j.e 6 . 

.... 39. e? 

<* di Ariete 

1793. Luglio 2. e 3. 

.... 4», do 

1791. Die. li 18. e 19. 

22. 28. 18, 86 

3 -e 4 . 

.... 42, >f 

i7M.Lug.li 23, e ae. 

.... 20, 83 

4 . e y. 

. . • . 41, 19 

24 . « 2f. 

.... 20, 97 

y.e 6. 

.... 39 . 4 y 

9f. e 24 . 

.... 19, 26 

6 . t 7. 

. ... 39 . 9 i 

Medio . • 

22. 28. 19, 98 B. 

13. e * 4 . 

.... 40, y6 

fecondo il Maslielyne 

22. 28. 18, 83 

« 4 . e «f. 

.... 4 *, 39 

Movim prop.in 24. anni 

s. <3 N. 

»y. e 16. 

.... 41, 03 



16. «17. 

.... 41. 14 

* della Balena 

Medio r . 

■ 4 . 4 . 39 . 84 B. 

1792.Feb.li ir. e 12. 

3 . r t. 38, Se 

Secondo il MaihcTyne 

■ 4 . 4 . 39.38 

12. e 13. 

. ... ff, 83 

Movim.prop. io 22. miai 

0,28 N. 

i793.Gen.li 24. « 2y. 

.... f <i, 07 



Medio 


3. *;.* 7.*7 B. I 



Secondo il Mashelyne 

3. 16. 2, 60 



Movim. prop.in 22. anni 

3.03 S. 




Aldcbaran 


(') N. indica un movimento verso il Nord» ed S. un movimento verso il Sud . 
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Caf 

f79*. Gen.Ii 12. e 14. 

»ra 

4y« 4y'.d«*,82 

fi del Toro 

f4. C ry„ 

• • • . 62, 43 

t79*«G«n.!i2d. e 27. 

28°.*4 

t;.e td. 

t • « • *S. 33 

*7.ea 8. 

.... yd, 94 

*9. • 21. 

• » . • da, 02 

*9. e 3*r 

.... 7 «. *8 

Febr. 8. e 9. 

» • . . 62, 72 

Febb. y.e d. 

.. . . f4.S3 

Medio 

28. 24. yz» 03 N. 

>794. Magg. 8.* 9» 

• • • . yy, 66 

Secondo il MasUelyne 

28. 24. tr, 04 

9. e io* 

• • • • £6,33 

Movim.prop. in 22. anni 

O, O 

io. e ir. 




ix. e 12. 

f • • . yd, 22 

« di Orione 

■a. e 13. 

* . • • yd, 41 

1792. Geo. li 2y. e 2d. 

7. 21. id, 07 

• 3*« «4. 

• * • • yy* oy 

ad. e 27. 

. . • . id, dy 

>4. e ly. 

• ■ • • yd, 00 

27. e 28. 


Medio 

4 S- 4 S-S 9 , 38 B. 

29. e 31. 

« . • . 14,3® 

Secondo il MasUelyne 

47.44. 9.47 

Febb. li i.e a. 

. ... 12, 9 y 

Movim.prop. io 22. anni 

■0, 07 S. 



*793. Ago. li 4. e y, 
y.e d. 


Rig 

279*. GeD.Ii24.e2y. 

«I 

8 . 27. 12, 44 

. • . . ty, 30 

sy.ead. 

.... ti, y8 

6. e 7. 

.... iy, 17 

ad. e 27. 

• ...rr ,48 

8 . e 9. 

• • • T *f» 71 

1793.Lug.Ii v.e 2. 

• • • • to, 41 

11. e 12. 

.... 17» dy 


.... 11 , 3 ? 

■a. e 13. 

.... if, 28 


Medio 

7. 21. if, 39 N. 

3. e 4. 

t$s 

Secondo U MasUelyne 

7. 2i. ty, yi 

4. e y. 

.... >0, 21 

Movim.prop. in 22. anni 

O, 12 S. 

6. e 7. 

.... 9» 4® 



7.e 8. 

.... 9,44 



>3*« *4. 

. , . . 10, do 



ty. e td. 

.... 10,94 



Medio 

8. 27. io, 82 A 



Secondo il MasUelyne 

8. 27. 13, 28 



Movim.prop. in 23. anni 

a. 44 N. 
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Sirio 

Procione 

1791. Sett. li 4 . 

ié® < 26'.*8",6o 

i79t. Sete, li 4. 

jo 44 . 44'»72 

8. 

.... 27 » 99 

12. 

.... 49 » 02 

12. 

.... 27 » 94 

2792. Marzo 8. e 9. 

. ... 44, io 

i7«t.Febb.lin. e 12. 

.... 3 », 99 

9. e io. 

.... 43. 7 s 

12. e 13. 

.... 29 . 39 

10. e ir. 

.... 48» *54 

13. e 24* 

• . . • 27, «« 

16. e 17. 

.... 49 . 7 » 

24.6 2 J. 

... . J!,»f 

17. e 18. 

• • • . 47 » 48 

Marzo 6. e 8. 

... . 24 , 61 

18. « 19. 

.... 46» 99 

8. e 9. 

.... 2 6, 67 

19. e ao. 

.... 49 » 49 

Medio 

»6. 24 . 28, 03 A. 

20 e 22. 

.... 47, 21 

Secondo il Mashelyne 

16. 26 . 4 , 09 

Medio 

S ■ 44 . 47.47 B. 

Movim.prop.in 22. anni 

23 . 94 S. 

Secondo il Mashelyne 

9. 49 * 9 » 97 



Movim.prop.in 22. anni 

22, 90 S. 

Castore 



i79i.Marz.li 8 . e 9. 

32. 19 . 49 » 7« 

Polluce 

9. e »o. 

.... 47 » 04 

1792. Marzo 8. e 9. 

28. 30. 93, 80 

io. e ir. 

. ... 45. 2. 

9. e io. 

.... 94 , 99 

16. e 17. 

. . . . 47 » 00 

io. e 11. 

.... 93 » 4 * 

17. e 18. 

... . 43 » 94 

17. e 18. 

.... 92, 79 

18. e 19. 

.... 43 . 98 

18. e 19. 

.... 91, 00 

19. e 20. 

.... 44 , 83 

■ 9 * e 20. 

.... 9 «* 79 

Medio • 

$2. 19.49. <o B. 

Medio 

28. 39. 92, 79 B. 

Secondo il Mashelyne 

32. » 9 . 3 «. 77 

Secondo il Mashelyne 

28. 33 . 49 . 02 

Movim.prop.in 22. anni 

8,63 N. | Movim.prop.in 22. anni | 

2, 87 N. 
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« dell* Idra 

fi del Leone 

1792- Marzo 17 . t i6. 

7 °. 4 j'.f »".44 

1798. Mario 39. e 3 1 . 

• (■°. 44 - *'.S» 

20. e 22. 

.... 49 » 84 

3 ». e 1. Aprile 

.... 7 » 73 

23. e 24. 

.... .8, 1; 

Aprile 8. e 9. 

.... 6, 48 

84 e*y. 

.... 49 . J8 

12. e «3. 

.... 7 » *9 

27. c 26. 

.... 49 . «3 

•3. e 14. 

»... 7* 60 

26.028. 

.... fo, 28 

I 4 .eir 

.... 7 » 84 

Medio 

7. 4 f. 49. 61 A. 

Sf. e «6. 

.... 7 » 94 

Secondo il Maskefyne 

7 . 47 . 7 *. 37 

«6.e 17. 

.... 7. *» 

Movim.prop.ro 22. anni 

9 . 7 « N. 




19. e 20. 

.... «. 9 i 



23. e 24. 

.... 7 * °7 

Regolo 

* 793 * Nov. 1 9. e 23. 


1792. Aprile v.e 2. 


.... 7 . 73 

19 . fB. 39. 74 

Medio 

■J. 44 - 7 . 14 B. 

f.« 7 . 

... . 38. 19 

Secondo il Mashelyne 

IJ. 44 . 7 % 80 

7 . « 8. 

.... 40 . 03 

Movim.prop.in 22. anni 

0, 34 N- 

8 

... . 41» 09 



9 * 



12. e 13. 

.... 39 . 74 

fi della Vergine 

2793» Luglio f 9 * 

.... 49 . «0 

»/ 94 . Aprile 19. * 80. 

2. f 6. 14. 80 

83 . 

.... 33. <4 

23. e 24. 

»» 

Die. 9. 

.... 41.13 

24 .« 2 f. 

.... 14. a» 

6 . 

.... 4^» 09 

27. e 26. 

. . • • • S*f 

9. e 10. 

.... 41. oo 

26.e 27. 

.... «7» 00 

Medio 

12. 58. ,40 83 B. 

Magg. 8 . e ». 

.... 14, 83 

Secondo il Mashelyne 

12. 78. 38, 16 


»... If» 70 

Moviro.prop.io 22. anni 

t .77 N. 


Medio 

2. y 6. ly, 78 B. 



Secondo il Maskelyne 

2. yrt. 18» 18 



Movim.prop.in 22. anni 

2, 69 S, 


E c e 
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Spici della Vergine 

Ari uro 

r 791 .Giugno 4. e $• 

■ o°. 4 .10 '.49 

i79*.Giug. 4. e 6 , 

ao°. iò’,23*,y* 

6 . 

. • « . io, 79 

8. e 9. 

.... 20, 80 

* 79 *. Aprile i«. e **. 

.... lo, ì8 

16. e 18. 

.... 24, 07 

■s. e 13. 

. ... IO, fi 

*8. » 29 . 

.... 24.26 

ij.e 14. 

m » . • 9 . 84 

• 79 *. Magg. 7 - « 8. 

. . . . 24 . 19 

* 4 . « if. 

.... 8, 78 

9. e 10. 

.... 24,00 

tf , ei6. 

• • ■ • 9 < 99 

11. e 12. 

. . . . 22, 71 

16. e ir. 

.... io, 80 

«j.e 16. 

.... 22, 39 

23. e 24. 

.... 8. ,3 

16. e 18. 

.... 22, 80 

Magg. 7 - « 8. 

.... «a, 08 

• 793 . Die. 8. e 9. 

.... « 3 . 87 

9. e >9. 

• • • • 8, 41 

9. e 12. 

.... 23, f >2 

11. e i2* 

.... 9, 21* 

12. e 13. 

.... 22, 3 r 

a g,t i 4 . 

.... 9, 58 

14. ei 4 . 

.... 23,86 

17.* « 8 . 

• . • . 9 . f 9 

16. e 17. 

.... 23, 62 

ifCf.Dìe. 8. e 9* 

• • • • 8, 68 

Medio 

so. 16. 23, 60 B. 

* 3 -« * 4 . 

. • • • 9, 09 

Secondo il Masltelyne 

so. 17. 2, 00 

Medio 

io. 4. 9, 69 A. 

Movim.prop.in 22. anni 

38,49 s. 

Secondo ìf M^skelyne 

IO. 4. t*. 87 



Movim.prop.ia2a.1nni 

a. 18 N. 

« 2. della Bilancia 


1 

1792. Gen.li 29. e 30. 

ìf. 9 -S 9 *S 9 



M?g. 7 - e #• 

.... re, 3 * 



9. e 11. 

.... 58, OO 



11. e 12. 

.... J8, 7 i 



«f.e * 7 . 

.... J8, 32 



«7. e 18. 

.... f8. 39 



Medio 

•7. 9.78.37 A. 



Secondo il Ma&ke lyne 

■ 7 . 9 - 7 *. 7 » 



Movim.prop.in 22. acmi 

1, 8; $. 
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« della Corooa Boreale I . del Serperne 


« 79 * • Giug. i.e 1. 

# 7 *a/. 3 o ',34 

r 791. Ciug. 4. e 4 . 

7 °. {'•*>".»* 

4. « à. 

. . . . 3». 4 i 

6. e 7. 

• • • . $o, 7 1 

é.t 7. 

• • . • 3** 06 

7 . e 9. 

.... 28, 

9. « 9. 

• ... 29, 43 

179*, Magg. 22. e 24. 

. • . . So, 4 r 

1 6. • 18. 

• • • . 3 <t W 

* 4 . e if. 

• • • • 3 ®» 3 ® 

• 792 . Magg. 1 8. e i 9 * 

• • • . 28, f 7 

if.e 26. 

.... » 9 , 67 

19. c so. 

. ... Ir 

* 4 . «27. 

. ... 30, 39 

29 . e ai. 

« # . . 39 » 09 

* 7 - « 23 

. . • • 29, 2* 

si. e sa. 

• • • . 28, 39 

28. e 29. 

.... 3 ®, 00 

2 5 . C 37. 

.... 3 ?» 43 

Medio 

7 . 7.32.07 B. 

17. « *8. 

. ... 18, 73 

Secondo il Maikclyne 

7. f . 24 , 04 

Movim.prop. io 22. anni 

4,03 N. 

28. e £9. 

. . « . 29 » 12 



1793. Magg.13. e » 4 . 

. . e . *». 38 

Antarei 

19. e 22. 

••••)>! ■< 

r 790. Magg. 19. e 22. 


a;. * 7 . * 4 , i« 

22. e 23. 

. ... 29* «* 

20. e 2i. 

.... « 7 » 3 * 

# 3 -« * 4 . 

. ... a», ?* 

21. e 22. 

. ... « 7 . 76 

24. e a*. 

.... Q 9 , 76 

27. e 28. 

60 



Medio 

ir. is. »9. ?7 B. 

28. e 29. 

45 

Secondo il Ma$l<elyne 

27. 2f.2S, 9} 

Ciug. 3. e 4. 


Movim.prop. io 22, anni 

0- 80 N. 

... .1;, «7 



IO. «II. 

.... 14 . 87 



IÓ.« 1 /. 

. ... lf, 4« 



17. e 18. 

.... *f, 27 



18. « 19. 

.... lf, 79 


. 

■ 793. Die. 19. «20. 

. . . . ló, 8j 



20. e 21. 

• . • • » 6 * j 6 



2 f . e 28. 

. . • • 16, Sf 



Medio 

2f . y7. 16, 04 A. 



Secondo il Mashelyne 

27 . 77 . 13. 80 



Movim.prop. in 22. anni 

3 . 04 S. 
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a di Offioco 

x della Lira 

1792. Ging. 3. e 4. 

* 2 °. 4 3 - 3 o"» 4 ^ 

29. e So* 

3 

xo. e it. 

. ... 32 » 43 

Sett. 4 .* 7 • 

.... f 8 . 49 

21. e 22. 

.... 29 . «2 

Ottob. 7. e 8. 

.... 60, 7 » 

30. e 1. Luglio 

. ... 31. 84 

«4. e » 7 * 

.... 7 *. 98 

Luglio 2. e 3. 


Nov. if. e « 6 . 

. ... f 8, 19 

3 . e 4. 

• ... 32.21 

ai. e 22. 

. • . . 79 . 33 

8. e 9. 

. ... 33. 11 

Die. i 4 .eif. 

.... 19 . 6 ® 

9. e to. 

.... 3 ®. ^ 

1792. Genn.23. e 24. 

.... 78, J« 

16. e 17. 

.... 33 . ;8 

28. e 29. 

.... 77 . 73 

1793. Luglio s. e 3. 

.... 3 = . 22 

Febr. 4 . 

„ ... 60, ir 

8 . e io. 

. ... 33.28 

4 . e f. 

. ... 70 . 13 

«7. e 

.... 31. 98 

7. e 8 . 

.... 7 ®» 09 


• 2 . 43 - 3 * » 9 ® B. 

10. e it. 

.... 79. 89 

Secondo il MasUelyne 

12. 40. 3 »» 73 

Marzo 7. e 8 . 

.... 78,09 

Movim.prop.in 22. anni 

0, 17 N. 

« 4 . « if 

.... 77 . 78 



Giug. 1;. e 16. 

.... 79 . «9 

a della Lira 

16. e 17. 

. ... 40, 4 » 

1791. Giug. rt.e 7 • 

38. 37 • fio » *7 

1793 . Lugl. 4. e f . 

.... 79 . 8 » 

8 . e 9 * 

• ... * 9 » Si 

8 . e io. 

.... 77 . «9 

Luglio 13. « i«. 

.... 61 , 0; 

if.e 16. 

.... 77 » «3 

14 - « « 7 - 

.... 60, 9 » 

1794. Genn. 23. 

.... 78. 73 

17. « t< 5 . 

.... «o, 76 

Geno. 31. e x.Febb. 

. . . . 7 S > 84 

Agos. 20. e a«. 

.... 4 o, 39 

Febbr. i.e 2. 

.... 7 «. 44 

24 - e 27. 

• ... * 7 . 22 

Medio 

38. 37. 78. 14 B. 

tf.tti. 

»... 7 8, 00 

Secondo il MasUelyne 

38. 37. 49 » 12 

28 . € 29 . 

.... *7, 80 

Movim.prep.ìo 22. anni 

9, 02 N. 
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> deli* Aqu : la 

A dell' Aquila 

* 7 92 .Lu£. li i8.e «9. 

«o°. j\ 7 ",y 8 

1792. Ago*. 17. e 22. 

y°.f 4 '. 4**f4 

19 . « 29 . 

.... ». 08 

22. e 23. 

.... 3 » 

20. t 21. 

.... 8. y» 

23. e 24. 

«... 3 . 39 

ttr. e 22. 

. . • • xo, yo 

24. «2f. 

.... 9, 04 

* 79 Z: Ago s. 23. e 24. 

■ t> 42 

2?. e 26. 

.... 4 , 29 

24 * e 26. 

.... IO, 74 

Medio 

y. t 4 . 4, 17 B. 

2i. t 27. 

.... 9. 8 o 

Secondo il Mashelyne 

y. y4. *. 33 

Medio 

'»■ 7 . ». 7 S B. 

Movim.prop.in 22. anni 

4» 21 s. 

Secondo il Mashelyne 

io. 7. 4, IO 



Movim.prop.in 22. anni 

y, < 5 a N. 

a 1. di Capricorno 



1792.L-.jgT. 18. e 19. 

«3. 8. 14. 8y 

« dell’ Aquila 

X 9 *« 20 . 

.... 14,»» 

2792. Lug. li 18. e 19. 

8. 1». 77 . 04 

20. e 21. 

.... « 4 , 49 

19. e 20. 

■•••*«. 4 » 

2 r. e 22. 

.... 14, 19 

20. e 21. 

• • • . s 6 > 70 

22. e 23. 

.... t|, 00 

21. e 22. 

. ... 87 , la 

Medio . 

< 3 . 8, 14.43 A. 

22.C23. 

• • • • J7, oy 

^econdo il MosUelyne 

* 3 - f. 24 » 3 « 

Die. n.ery. 

• • • . y<S, 80 

Movim.prop.in 22. anni 

9. 83 N. 

« 793 - Febbr. «4. e ly. 

. • . . yó, 17 



xy. e i<S. 

. . . . $ 6 , yi 

«• 2. di Capricorno 

Ago». 12. e 13. 

.... y8, 17 

<792. Lugl. 18. e (9. 

13. 10.32, ri 

* 3 «« < 4 . 

• . . . y7*30 

19. e 2o. 

.... 33 . >2 

* 4 .« xy. 

.... yz» 42 

20. e 2t. 

.... 33 . >2 

iy. e 16. 

. . . . 77, i$ 

ai. e 22. 

. ... 3 ®. 48 

Medio 

8. 1». » 7. 14 B 

22 .C 23 . 

.... 39. 49 

Secondo il Mashelyne 

8. I». 39, 38 

Medio ......... 

13. 0. 32, 02 A. 

Movici. prop. in 22. anni 

17 . 84 N. 

Secondo il Mashelyne 

13. io. 40, 80 



Movim.prop.in t2.aaoi 

8, li N, 


Fff 
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* del Cigno 

at del ^ 5 

1791. Nov. $s.eat» 

'c Australe 

3 '°. 43 .«-’\» 6 

1791. Ago j. «8. e 19. 

44 °. 3 - * 4 I ,36 

&K.C 24 * 

.... 1 1 , 09 

19. eso. 

. ... 42 . 73 

244 e 28. 

.... to, 74 

20 .C 2 I. 

.... 41, 63 

2 S.C 29 . 

.... 10,23 

24. «2*. 

. ... 40, 4 $ 

29. e 30. 

3 * 

2J. € 26. 

...» 39 » 45 

33. « 2. Die. 

3 J 


.... 43 . *7 

r792. Sett. 2. e 3* 




• • » • 9 » -7 

Nov. «f.eiO. 

. ... 41, 30 

3 -« 4 . 

.... 8, 37 

17. c 18. 

.... 40 , 99 

1 r.e 12. 

.... 8. 3 S 

23. «24. 

.... 4*1 79 

i 3 *« * 4 . 

.... 7 , 8? 

1792. Febbr. 4>o f. 

. . . . 39 » 44 


30. 43. *®b °3 A. 

s.t e. 

.... 40 » 7 * 

Secondo il Masltelyne 

30. 43 . f 9 

Marzo 14. e 16» 

, ... 44 , >2 
. . . 39 , 84 

Movim.prop.in 22. anni 

0,47 N. 

16. e 17. 

<t del Pegaso 

*7. e 18. 

.... 49 . 7 7 

1 791. Nov. 24'®33* 

14. S- 24. 43 

18. e 19* 

. ... 41 , >9 

30. e 1. Die. 

.... 23. fo 

i? 93 * Lugl. 24. e 2 {• 

. . . . 41, 29 

1793. Sett. 7 * * 8. 

6f 

2;. e 26. 

.... 4 o . 6 7 

8 . e 9* 

. . . . &fi 49 

26. e 29. 

.... 4 >.«fi 

9. e to. 

.... 26, 8o 

Medio ......... 


10. e ir. 

. . . . 26, Sì 

Secondo il Masltelyne 


Medio 

14 . !. 

Movim.prop.iQ 22. anni 


Secondo il Masltelyne 

14. *. 22. 32 



Movim.prop.ia 22. anni 

2, 93 N. 







a di Andromeda 

* 793 - Agos. 18. e 19. 

I. 1». 19 , ?2 A. 

179:. Ottob. 13.9 14. 

27 . Jfi. 39 . «3 

19. 0 20. 

.... > 9 , Si 

* 4 .« »*• 

. ... 46 , 7 * 

20. e 21. 

.... 17 , 98 

iy.e 16. 

.... 38. 79 

fti. e 22. 

. . . . 17 , 7 fi 

16. e 17. 

.... 37 » ** 

Medio 

1. 1 ». 19 . 9 » A. 


27. j6. 38, 6/ li. 

Secondo il Masltelyne 

c. re. 2f, 98 

Secondo il Masltelyne 

27 . 30, 42 

Movim.prop.ia 23. anni 

7 . 16 N. 

Movim.prop.ia 22. anni 

3 , 4 * 
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DECLINAZIONI MEDIE 

Di irentaquallro delle principali Stelle pel primo di Gennajo del 1795- colla 
loro preeej/ione annua , e coll' annuo rnooiinento proprio , che fi ha 
dalle ojferoafioni del Muskelyne , La Caille , e Maijer . 


Nomi , •> Ci'iitcxi 
delle Stelle . 

Dcclinatiani medie p el 
pi ina 1 ho del 17?}. 

Precctfione 

Annuo Mo* imeneo proprio. 

•alle orfer*ax 
del M*»kcl;r>e. 

Male olTtfTa* 
■lei tic la Calile 

Dalle nlftrvac 
di Mayer . 

C. M. S. 

s. 

s. 

s. 

s. 

y del Pegaso 

14. 2 . 4 J» 64 » l> 

■+ 

2 0,023 

0,231. N 

0,027. N 

0,027. N 

* di Ariete 

22 . 29 . 12 , 72 . H 

-f 

17, n* 

0,048. N 

0,140. s 

o,too. S 

x della Balena 

3.16.41 , 37 * P* 

-t- 

«4,671 

0,218. S 

0,029. N 

0,087. s 

Aldebaran 

16. 7. 4,28. B 

•+ 

8, <39 

0,000. 

0,042. S 

0,103. N 

Capra 

.(.44.13,18. B 

—ir 

(, 9«9 

0,466. s 

0,670. $ 

0,793. s 

Rjgtl 

8 .i 4 .S 6 >?-, A 

- 

4 » 2 o 7 

0,107. N 

0 , 927 , $ 

0,074. N 

S del Toro 

£8.S(. 9,15. B 

-+■ 

4 ,o ;8 

0,000. 

0,172. s 

0,140. S 

& di Orione 

7.21.19,60. B 


«. 40 * 

0,000. 

0,064. s 

0,081. N 

Sirio 

16.26.40,69. A 

-+■ 

3, *34 

1,090. S 

1,066. S 

1,208. S 

Castore 

32. 19. 27. 67. B 

- 

6,964 

9 , 394 . N 

0,07*. S 

0,099. s 

Procione 

(. 44 . 91 , 79 . B 

- 

7,739 

c 

«,023. s 

1,993. s 

t,S 3 l. s 

Polluce 

23.30.29,60. B 

- 

7 . 3/4 

0,144. N 

0,090. s 

0,103. s 

x dell' Idra 

7 . 44 * 34 . 89 . A 

-f 

* 7 . * 9 * 

0,126. N 

0.0J2. S 

0,017. N 

Regolo 

12. 77 . 43 , 76 . B 

- 

*7.22 r 

0,080. N 

0,266. s 

9,339. s 

fl del Leone 

■f- 43 . 7 , 74 . B 

- 

* 9,937 

0,000. 

0,160. S 

9 , 933 . S 

3 della Vergine 

*.((•■(, 49 . B 

- 

* 9,947 

0,1 14 . S 

0,293. S 

0,337. s 

Spica della Vergine 

io. y, 6,2 r. A 

-f 

18.982 

0,136. N 

0,017. N 

0,000. 

Arturo 

20.if.27, 20. B 


17,066 

1 , 774 . S 

*,900. S 

1 , 949 . s 
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Declinazioni medie p« 
principio *1*1 * 7 yj- 1 

Precettane 

annua. 

Annuo Movimento propiio 

Noni . o CtTKMri 
utile Sitile» 

Dalle oiTervat 
del Mukclync 

Dalle vllervu. 
del De la CaJle 

Dalle <i detrai- 
ti ■ Mayer. 


C. M. S. 

s. 

s. 

s. 

s. 

<x £. della Bilancia 

if. IO. 44, 97- A 

-+ • ? *373 

0,170. s 

0,037. s 

0 , 124 . s 

<x della Corona Bor. 

27.24.32.33- B 

- >2*473 

0,000. 

0,128. s 



« «lei Serpente 

7. 4.54,89. B 

~ 11,909 

0,183. N 

0 , 000 . 

0 , 037 . N 

Antares 

25*57.42,95. A 


0,145- S 

0,027. N 

0,1 1 I. S 

* di Oftioco 

12 . 43 . 22 , 83 . B 


0 , 000 . 

0,162. S 

0,1 1 0. S 

* della Lira 

38 . 36 . 7,»2. B 

«+ 2,603 

0,418. N 

0,257. N 

0,300. N 

* j 

*o» 7 - 3 f» or « H 

-+ 8,174 

0,252. N 

0,140. N 



* | dell* Aquila 

8 ao.af. 2 i. B 

-Y 8,513 

0,812. N 

0,430. N 

0,460. N 

«ì 

5.54.30,19. B 

•f 8,864 

0,191. s 

0,385. s 


« *•) 

> fli Capricorni 

« 3 . 7 . 44 , 38 . A 

~t <0,455 

0,432. N 

0,466. N 

0,043. s 
0,073. N 

« a.) 

13.10. 1,72. A 

— io,49f 

0,399. N 

x del Cigno 

44.33.19,19. B 

■+ 12,434 

0,153. N 

0,114. N 

0,081. N 

a di Aquario 

1 . 18 . 28 , 98 . A 

- 17**23 

0 , 21 ? . N 

0 , 140 . N 

9 

Fomalhaut 

30.42.13,06. A 

— i8,992 

0,040. N 

0,032. S 


et del Pegaso 

14 . 6 . 23 , 23 . D 

-*• 19.209 

0 , 135 . N 

0 , 037 . N 


x di Andromeda 

27.57.40,09. B 

-f 20,023 

0,384. N 

0,061. N 

0,013. N 
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE . 


Le presenti osservazioni sono una continuazione delle prime , pubbli- 
cate già nel 1 792. in forma di appendice al IV. Libro. Quelle comin- 
ciando dai io. di Maggio del 1791. terminavano a tutto Aprile del 1792. 
dal qual termine cominciano queste , e giungono sino a tutto Dicembre 
del 1793. Niente Ilo mutato intorno ad esse, se non che a quelle di 
mezzanotte ho sostituito le altre di mattina ; queste ultime singolarmente 
sono state fatte con parlicolar diligenza , essendosi osservato ogni mat- 
tina , non una, ma ben tre volte l’altezza del Termometro, cioè, un quar- 
to circa prima dello spuntar del Sole, nell’atto che nasceva, e qualche 
minuto dopo che già era sull’ orizzonte . il grado, che qui si dà è il mi- 
nimo dei tre, il quale nei giorni chiari, c sereni era sempre quello, che 
si prendeva la terza volta , ossia quando il Sole era già nato . 

Queste osservazioni sono in parte dell’ Assistente della Specola , e in 
parte di altra persona, che si assunse l’incarico di quelle, principalmen- 
te della mattina , le quali non di rado ho io stesso verificate . I Barome- 
tri , e Termometri sono quei medesimi , che servirono per le osservazio- 
ni precedenti . 


Della Specola Aftronomica 


OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE. 



Gran fuoco a Mongibello • 
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE. 



MATTINA 

SERA 


Dar Poli 












Venti 

Stato del Ciclo. 



V rntì 

Stato del Cielo . 

sf 

» • 

di Far. 

Dominanti . 



di Far 

Dominanti . 


* o 

1». D. 

G. 



1 >. D. 

G. | 



I 

29,816 

63, 0 

N. 

0>c. 

29, 816 

6 7 , <9 

N.E. 

Ose. Pioggia 

s 

790 

68, * 

N. 

Cop. 

804 

70,0; F- 

Cop. 

3 

8f1 

69, 9 

F. 

Ose. 

838 

72,0 

E. 

Mis. 

4 

834 

70,0 

F. 

N.v. 

8*0 

73 .* 

F.. 

0,c. 

* 

770 

72 »* 

S. 

Mis. 

7 *o 

78,9 

S. forte 

Ose. 

6 

899 

7 **o 

N.F.. 

Cop. 

794 

7 *, * 

N.E. 

Ose. 

7 

7 ’-» 

7 *.* 

S. 

Ove. 

710 

77 , f 

F. 

Cop. 

8 

828 

7 *. 7 

S.F. 

Bel. 

848 

72 ,* 

SE. 

Cop. Poca piog 

9 

890 

70, 0 

N. 

Bel. 

999 

7 *. o 

F. 

Bel. (già 

19 

94 * 

72.9 

N.O. 

Bel. 

998 

64,3 

N F. 

Lue. 

1 t 

89 * 

70 , * 

S. 

Lue. 

876 

73.0 

N.E. 

Lue. 

12 

9*0 

70,0 

N.E. 

Lue. 

P92 

77 , f 

E. 

Lue. 

*3 

944 

73,0 

s. 

Bel. 

948 

7 *,o 

N. 

Bel. 

»4 

998 

7**0 

F. 

Bel. 

30.008 

7 6, 0 

E. 

Lue. 

r* 

962 

74 ,o 

E. 

Lue. 

29,944 | 78 » 7 

E. 

Lue. 

*6 

906 

7*,0 

E. 

Lue. 

918 

7 *.* 

E. 

Lue. 

* 7 

930 

78, f 

F. 

Lue. 

934 

74.9 

E. 

Lue. 

(8 

920 

78*9 

S. 

Lue. 

tH8 

78,9 

F. 

Lue. 

*9 

77 0 

76*0 

s. 

Lue. 

7*6 

79 ,o 

S.E. 

Lue. 

29 

684 

78*3 

F. 

Lue. 

«94 

79.9 

F. 

Lue. 

CI 

64-: 

84, 2 

E. 

Mis. 

6 fo 

82, f 

N. 

Mis. 

22 

77 * 

78,3 

F. 

Bel. 

789 

8o, * 

F.. 

Bel. 

23 

8*o 

7 *,* 

F. 

Lue. 

874 

77 ,o 

E. 

Lue. 

24 

9>8 

76, 0 

F.. 

Ove. 

*** 

79, t 

F. 

Bel. 

2? 

39 , 094 

89, * 

F.. 

Mis. 

944 

Sl.f 

E. 

Lue. 

26 

29 . 840 

39,0 

F. 

Bel. 

794 

84, * 

F.. 

Bel. 

*7 

624 

89,3 

NO. 

Mis. 

629 

81,0 

N.f>. 

Ose. 

28 

*94 

73 ** 

N.E. 

Ose. Pioggia 

628 

7*,f N.E. 

O.c.Fiofgia 

29 

8od 

78,0 

S. 

Mis. 

828 

79,0 

E. 

Cop. 

30 

993 

73 ,* 

E. 

Jop. 

996 

77 ,o 

r 

Cop. 


f>Ma» 

39,094 

{OMan. 84,2 

( >Mass. 39,908 

( £ M»*s. 84,5 


Bar.Ià 

Med. 

29,839 

Ter.E. 1 ? Med. 74,6 

Bar. 

Med. 

29,827 Ter. E. £.Med. 76, f 


la 

Min. 

29**94 

/ 0 Miri. 63,0 

la 

Mio. 

49.fr* 

( G Min. 64, « 
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE . 



MATTINA 

SERA 

- r 

O TO' 

Dir Po!» 
Ingioi. 

Terni. 

Elio. 

di Ut 

Voui 

Dominanti. 

Stato del Cielo. 

Rat. Prl 
log lesi. 

Ter». 

fciter 
di ut 

Vanii 

Dominanti . 

Stato de! Cielo. 


P. U. 

G. 



1 \ D. 

G. 



1 

29, 340 

73» 0 

N.O. 

Lue. 

20 , 8 oa 

7f,y 

N.E. 

Lue. 

a 

73* 

74, 5 

E. 

Lue. 

7*8 

So, 0 

NO. 

Lue. 

3 

799 

73.3 

N.O. 

Lue. 

82 0 

77,0 

E. 

Lue. 

4 

824 

73» y 

S. 

Lue. 

844 

7y,7 

N.E. 

Bel. 

y 

848 

7f, » 

N.E. 

Mis. 

8 l 4 

7r, 7 

N.E. 

Cop. 

6 

7 Ò? 

73. f 

S. 

Nuv. 

7yo 

7*. y 

E. 

Nuv. 

7 

f 58 

76 , 0 

>. 

Bel. 

y7o 

78, 0 

E. 

Cop. 

8 

730 

7y,7 

E. 

Bel. 

832 

76,7 

E. 

Bel. 

9 

94* 

73»o 

$. 

Lue. 

972 

76, y 

s. 

Bel. 

lo 

990 

73. f 

s. 

Lue. 

970 

7*,y 

N.E. 

Lue. 

1 1 

884 i "f ♦? 

E. 

Lue. 

84 S 

8o, j 

N.E. 

Lue. 

*- 

832 

77 , y 

F: 

Lue. 

840 

82,0 

0. forte 

Bel. 

*3 

934 

73 . y 

N.O. 

Mis. 

970 

74 , y 

N.E. 

Nuv. 

*4 

3 0» 012 

74, 0 

S. 

Lue. 

968 

74,0 

E. 

Lue. 

jf 

29 , 9yo 

73 , 0 

s. 

Lue. 

.... 

. . . 



il 

884 

74 »o 

s. 

Lue. 

874 

77. y 

E. 

Lue. 

*7 

846 

74 . 0 

E. 

Lue. 

Sgo 

82,0 

E. 

Lue. 

13 

8 jfi 

76, y 

S. 

Lue. 

864 

81,0 

S. 

Lue. 

*9 

390 

7*1 y 

E. 

Lue. 

868 

79 , 7 

E. 

Lue. 

20 

906 

68, s 

S. 

Lue. 

906 

83,0 

S. 

Lue. 

21 

890 

78, 0 

s. 

Lue. 

■y 0 3 

83,7 

S. 

Lue. 

22 

8 J4 

81 , y 

s. 

Lue. 

838 

8y, 0 

N.O. 

Lue. 

= 3 

768 

77.0 

0. 

Lue. 

768 

79, 0 

N.O. 

Lue. 

24 

703 

78,0 

F. 

Bel. 

7 ia 

87, 0 

E. 

Bel. 

25 - 

829 

79,0 

N. 

Lue. 

840 

81,0 

N.E. 

Lue. 

26 

826 

7 y, 0 

N.O. 

Mi». 

840 

78,0 

N.O. 

Mij. 

27 

816 

7 6. 0 

S.O. 

Lue. 

770 

79,0 

S.O. 

Lue. 

28 

70 « 

81,0 

N.E. 

Bel. 


39, y 

s. 

Bel. 

= 9 

870 

74 ,o 

0 . 

Mi*. 

896 

7 y,j 

0. 

Lue. 

30 

830 

74.0 

0. 

Cop. 

830 

76, 

N.O, 

Bel. 

3 * 

75o 

"-I 

s. 

Cop. 

760 

76.9 

, 0 . | 

Mi*. 


f >Ma«. 30.012 

( c'Mas*. 8i,f 

i ^Mass.29,998 
Bar. * Med. 29,836 

leMass, 89,7 


Bar. Meri. 20,834 

Ter. E. Z Med. 7y,2 

Ter.E. 2 Med. 79,* 


(Z Min. 29, 4 y 8 

{o*Min. 63 ,y 

Min. 29,712 

to'Mio. 74.7 
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE. 



mattina 

SERA 

- > 

0 p 
►» “ 
* 0 

Bar. Poli. 
Inglesi. 

Terno. 
Eucr. 
«li Far. 

Venti 

Dominanti . 

Stato del Ciato. 

Bar. Poli 
laglai. 

Te,m. 
tirar 
di Far. 

Vanti 

Doto manti. 

Sutj del Ciato . 

P. D. 

G. 

P. D. 

G. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

IO 

29 . 7 JO 

7*2 

730 

760 

720 

7 f ,0 
76,0 
74 * S 

7 f,o 

76,0 

s.o. 

N. O. 

O. 

0. 

S. 

Mi*. 

Mi». 

Lue. 

Lue. 

Mis. 

29,748 

r«o 

700 

774 

724 

73. 0 

63.0 

78.0 

78 , * 

79, y 

0 . 

N. O. 

O. 

O. 

E. 

Ose. Pioggia 
Mis. 

Cop. 

Lue. 

Bel. 

820 

780 

720 

692 

7*2 

76,0 
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ADDIZIONE. 


2 j 2 


I LI Cavaliere D. Giovanni Vivenzio , pieno di zelo per lo avanzamento 
delle scienze , e fornito di molti , rari e preziosi stromenti , alle mie re- 
plicate preghiere , ebbe in fine la compiacente gentilezza di mandarmi un 
suo Cronometro , opera del fu Giosia Emery . Mi fu esso recato li 27. 
del corrente Settembre di mattina dal Cavaliere Srcrlich , Comandan- 
te della Beale Corveita 1 ' Aurora . Nel corso del viaggio prese egli per 
ben tre volte diverse altezze del Sole , e trovò, che continuava il Crono- 
metro a segnare il tempo medio , su cui in Napoli era stato posto . Io non 
ho potuto esaminarlo per non tenere maggiormente sopsesa 1’ impressione 
del presente foglio . 

Per tanto il detto Cronometro , siccome mi scrive il Cavalier Viven- 


zio, li 22. del corrente al Palazzo Reale di Napoli segnava 

a mezzodì vero ii h .52'.3t'',o 

Il dì 27. alla Specola di Palermo segnava a mezzodì vero 11.54.22,7 
Tempo medio a mezzodì vero li 27. a Palermo ...... 11.50.49,7 

E’ dunque il Reale Palazzo di Napoli all’ oriente dell’ 

Osservatorio di Palermo 3.33,0 

Coll' Ecclisse del Sole dei 5. Settembre 1793. avevo trovato 

(pag.189.) 3-35.0 


quantità , che non differisce della precedente , che di due secondi . 
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